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Tar 

Nicotine 

CO 

American Brands 

mg/cig 

mg/ c i g 

me/cic 

Bull Durham KFSP 

28.9±0.5 

1.85±0.03 

24.2±0.5 

Carlton KFHP 

<0.5 

<0.02 

0.0+0.03 

Carlton KFSP 

1.0±0.04 

0.13±0.01 

2.0±0.1 

Carlton KFMSP 

0.6+0.05 

0.10+0.004 

1.4±0.1 

Carlton 100‘s 100FHP 

0.8±0.1 

0.13iO.01 

1.2+0.1 

Carlton 100’s 100FMHP 

0.9±0.1 

0,13+0.01 

1.2±0.1 

Carlton 100’s 100FSP 

4.2±0.3 

0.39±0.02 

5.7±0.4 

Carlton 100’s 100FMSP 

5.1±0.3 

0.45±0.02 

6.9ii0.4 

Carlton 120’s 120FSP 

6.8±0.2 

0.64±:0.02 

5.9+0.2 

Carlton 120’s 120FHSP 

6.6±0.2 

0.63+0,02 

5.6±0.3 

Carlton Slims 100’s 100FHP 

5.7±0.2 

0.49±0.01 

6.8±0.3 

Carlton Slims 100’s 100FHHP 

5.5 ±0.1 

0.50±0.01 

6.7±0.2 

Half & Half KFSP 

18.2±0.4 

1.28±0.03 

16.6±0.4 

Herbert Tareyton KNFSP 

26.4±0.7 

1.67±0.04 

18.1±0.5 

Iceberg 100's 100FMSP 

4.2±0.2 

0.37+0.01 

6.2±0.3 

Lucky Strike RNFSP 

25.4±0.6 

1.46±0.03 

18.0±0.4 

Lucky Strike KFHP 

11.9±0.2 

0.87±0.02 

12.6±0.3 

Lucky Strike KFSP 

11.5+0.3 

0.83+0.02 

12.6+0.3 

Lucky Strike Filters 100's 100FSP 

12.2+0.3 

0.95±0.02 

13.3±0,4 

Lucky Strike Menthol 100’s lOOFMSP^^ 

n.ijto.a 

0.86±0.02 

11.9±0.3 

Lucky Strike Lights KFSP 

7.8±0.3 

0.60±0.02 

9.8±0.4 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP 

8.7±0.3 

0.70±0.02 

10.0±0.3 

Montclair KFMSP 

15.7±0.4 

1.01+0.03 

16.1±0.4 

Pall Mall KNFSP 

24.6±0.5 

1.49±0.03 

17.7±0.4 

Pall Mall KFSP 

16.9±0.3 

1.09±0.03 

17.0±0.3 

Pall Mall lOO's 100FSP 

16.5±0.3 

1.16±0.03 

17.0±0.4 

Pall Mall Extra Light KFSP 

7.0±0.2 

0.62±0.02 

7.3±0.2 

Pall Mall Light 100’s 100FSP 

10.5+0.3 

0.80±0.02 

12.4±0.4 

Pall Hall Light 100’s 100FMSP 

13.8±0.3 

1.04±0.02 

13.8±0.4 

Silva Thins 1O0FHP 

10.7±0.2 

0.85±0,02 

11.2±0.3 

Silva Thins 100FSP 

12.6±0.3 

0.99±0.02 

11.5±0.3 

Silva Thins 100FMSP 

11.4±0.3 

0.94±0.03 

10.6±0.3 

Tall 120s 120FSP 

19.8±0.5 

1.55±0.03 

21.3±0,6 

Tall 1203 120FMSP 

17.13:0.4 

1.41±0.03 

17.8+0.5 

Tareyton KFSP 

14.0±0.2 

0.91±0.02 

16.2±0.4 

Tareyton 100's 100FSP 

13.7±0.2 

0.94±0.02 

17.2±0.4 

Tareyton Lights KFSP 

4.8+0.1 

0.39±0.01 

5,6±0.2 

Tareyton Long Lights 100FSP 

7.6±0.2 

0.63±0.02 

8.63:0.3 
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Brown & Williamson 

Belair KFMSP 

Belair 100's 100FMSP 

Fiesta KFSP 

Kool RNFMSP 

Kool KFMHP 

Kool KFMSP 

Kool (25) KFMSP 

Kool Lights KFMSP 

Kool Lights 100’s 100FMSP 

Kool Milds KFMSP 

Kool Milds (25) KFMSP 

Kool Milds 100's 100FMSP 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP 

Kool Ultra KFMSP 

Kool Ultra 100's 100FMSP 

Raleigh Con Filtro RFSP 

Raleigh KNFSP 

Raleigh KFSP 

Raleigh 100's 100FSP 

Raleigh Lights KFSP 

Raleigh Lights 100's 100FSP 

Richland (25) KFSP 

Richland (25) KFMSP 

Richland Lights (25) KFSP 

Viceroy KFSP 

Viceroy Lights KFSP 

Viceroy Lights 100's 100FSP 

Viceroy Super Long 100's 100FSP 


Tar 

Nicotine 

CO 



mg/cig 

1 1.2+0,2 

0.83+0.02 

10.5+0.2 

9.8±0*2 

0.68+0.02 

10.1±0.3 

17.2+0.3 

0.75+0.02 

20.5+0.3 

22.4±1.2 

1.23+0.04 

15.2+0.4 

16.8+0,4 

1.09+0.03 

17.6+0.4 

18.0+0,4 

1.18±0.03 

18.3±0.5 

18.0+0.3 

1.16+0.03 

18.4+0.5 

10.3+0.3 

0.77±0.02 

10.9+0.2 

10.5+0.3 

0.81±0.02 

10.1±0.4 

12.0+0.3 

0.85+0.02 

13.4+0.3 

11. 7±0 .3 

0.81+0.02 

13.5+0.3 

12.1+0.2 

0.87+0.02 

13.8+0.4 

17.1+0.3 

1.20±0.03 

18.1+0.4 

2.1+0.2 

0.21+0.02 

2.2±0.2 

4.9+0.2 

0.42+0.02 

5.1+0.2 

17,4+0,4 

0.87+0.02 

17.7±0.3 

25.5+0.3 

1.36+0.03 

19.2±0.4 

16.6+0.3 

0.99±0,02 

15.8+0.4 

17.5±0.3 

1.12±0.02 

18.0+0,4 

10.8+0.2 

0.77±0.02 

13.0±0.3 

10.8+0.2 

0.78±0.02 

13.0ii0.4 

16.8+0.5 

1,10±0.03 

16.3+0.4 

17.2+0.2 

1,06+0.02 

16.7+0.4 

10.7±0.2 

0.75±0.02 

13,1±0.3 

16.9+0,3 

1,01+0.02 

15.6+0.3 

11.0+0.2 

0.75±0.02 

13.5+0.3 

11.7±0.2 

0.82±0.02 

14.7+0.4 

16.9+0.3 

1.12±0.02 

15.8+0.3 
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Liggett & Myers 

Chesterfield RNFSP 
Chesterfield KNFSP 
Dorado KFSP 

Eve Slim Lights tOO's 100FHP 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP 

Eve Lights 120 ’b 120FHP 

Eve Lights 120's 120FMHP 

L & M. KFHP 

L & M KFSP 

L & H Lights KFSP 

L & H Long Lights 100FSP 

L & M Super Kings 100FSP 

Lark KFSP 

Lark 100FSP 

Lark Lights KFSP 

Lark Lights lOO’s 100FSP 

Picayune RNFSP 

St. Moritz 100FSP 

St. Moritz 100FHSP 

Stride KFSP 

Stride 100’s 100FSP 

Stride 100’s 100FMSP 


J'P 


Tar 

Nicotine 

CO 

Sl&/cig 

SlgL£l& 

mfL/cifL 

20.2+0.6 

1.23+0.03 

13.3+0.4 

23.9+0.3 

1.53+0.02 

16.0+0.3 

14.3+0.3 

0.90+0.02 

14.5+0.3 

12.7+0.2 

0.95±0.03 

11.0±0.2 

12.6±0.3 

0,92+0.02 

11.0+0.3 

13.2+0.3 

1.04±0.02 

12.2+0.4 

13.3+0.4 

1.05±0,03 

12.3+0.4 

13.7+0.4 

0.91+0.02 

14.OiO .4 

13.3+0.4 

0.91±0.02 

13.7±0.3 

10.5±0.3 

0.87+0.02 

9.9±0.3 

8.0±0.2 

0.75±0.02 

7.0+0.2 

13.3±0.2 

0.97±0.02 

14.3+0.4 

13.5±0.3 

0.91±0.02 

14.2+0.4 

14.7+0.3 

1.01±0.02 

16.2+0.4 

13.3 ±0.1 

0.96+0.02 

13.8+0.2 

14.2±0.2 

1,08+0.02 

14.9±0.4 

17.4+0.5 

1.16+0.03 

14.0±0.4 

14.1+0.4 

1.03±0.02 

14.8±0.5 

14.4±0.3 

1.06+0.03 

14.8±0,4 

13.4+0.2 

0.92±0.01 

13.3+0.3 

14.2+0.3 

1.04+0.02 

14.5+0.4 

14.3+0.3 

1.03+0.02 

13,8+0,3 
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Lorlllard 

Kent Hicronite II KFHP 

Kent Micronite II KFSP 

Kent Micronite II 100s 100FSP 

Kent Micronite II 100s lOOFMSP 

Kent Golden Lights KFHP 

Kent Golden Lights KFSP 

Kent Golden Lights KFMSP 

Kent Golden Lights 100s 100FHP 

Kent Golden Lights 100s lOOFSP 

Kent Golden Lights 100s lOOFMSP 

Kent III KFSP 

Kent III 100s lOOFHP 

Kent III 100s 100FSP 

Max 120s 120FSP 

Max 120s 120FMSP 

Newport KFMHP 

Newport KFMSP 

Newport (25) KFMSP 

Newport lOO's 100FMHP 

Newport lOO’s lOOFMSP 

Newport 100's (25) lOOFMSP 

Newport Lights KFMHP 

Newport Lights KFMSP 

Newport Lights 100's 100FMHP 

Newport Lights 100's 100FMSP 

Old Gold Straights KNFSP 

Old Gold Filters KFSP 

Old Gold Filter 100's 100FSP 

Old Gold Lights KFSP 

Old Gold Lights 100 lOOFSP 

Satin 100's lOOFSP 

Satin lOO's 100FMSP 

Spring 100's lOOFMSP 

Triumph KFSP 

Triumph KFMSP 

Triumph 100s lOOFSP 

Triumph 100s lOOFMSP 

True KFSP 

True KFMSP 

True 100's lOOFSP 

True 100's lOOFMSP 

True Gold KFSP 

True Gold 100FHP 

True Gold lOOFSP 


\; j 


Tar 

Nicotine 

CO 

mgZiLU 

ing/c.ig 

JB£Z.Clg 

11.9+0.3 

0.86+0.02 

12.4±0.3 

13.0+0.3 

0.94±0.02 

13.4dt.0.4 

14.1+0.4 

1 .08+0,03 

13.2±0.5 

15.9+0.4 

1 .25+0.02 

15.1±0.4 

9.8+0.3 

0.77±0.02 

11.4±0.3 

8.9±0.2 

0.74±0.02 

10.3+0.4 

8.1+0.3 

0.70±0.03 

9.0+0.4 

10.0±0.4 

0.85±0.03 

11.4+0.6 

9.6±0.2 

0.82+0.02 

10.5+0.3 

8.8+0.3 

0.76±0.02 

9.7±0.5 

3.2±0.2 

0.37d:0.02 

4.1±0.2 

4.9+0.2 

0.52+0.02 

6.9±0.3 

4.2+0.2 

0.46±0.02 

5.7±0.3 

18.6+0.5 

1.51±0.03 

18.1+0.5 

18.2+0.3 

1.45±0.03 

17.7ii0.4 

16.2+0.3 

1.15±0.02 

17,4±0.4 

17.4±0.3 

1.24±0.03 

18.6+0.4 

17.4±0.4 

1.24±0.02 

18.5+0.5 

20.5±0.4 

1.51±0.02 

20.1+0.4 

20.6+0.3 

1.48+0.02 

21.0±0.3 

21,1±0.5 

1.54±0.03 

20.6±.0.6 

9.5±0.3 

0.76±0.02 

11.0±0.4 

9.0±0.3 

0.75±0.03 

10.6+0.4 

9.8±0.3 

0.83±0.02 

11-2±0.5 

9. 2±0.2 

0.80±0.02 

10.2+0.3 

25.8±0.4 

1.58±0.03 

18.3+0.3 

17.2±0.3 

1.21±0.03 

18.5+0.4 

20.4±0.3 

1.48±0.02 

19.9+0.4 

8.9±0.3 

0.80±0.02 

10.2±0.4 

13.0+0.3 

0.97±0.02 

18.0±0.4 

11.4ii0.3 

0,92+0.02 

13.8±0.4 

11.4+0.2 

0.92±0.02 

13.6±0.4 

18.8+0.2 

1.08±0.01 

17.9±0.4 

3.6±0.2 

0.39±0.02 

4.7+0.3 

3.64:0.2 

0.39±0.02 

4.5+0.3 

4.4+0.2 

0.47±0.02 

5.9±0.3 

4.5+0.2 

0.48±0.02 

6.2+0.3 

5.2±0.4 

0.50±0.03 

5.1±0.3 

4.9±0.6 

0.47+0.04 

5*1±0.4 

8.4+0.4 

0.75±0.03 

8.2+0.4 

8.4±0.5 

0.74±0.03 

8.7±0.5 

9.9iO. 2 

0.76±0.02 

12.4+0.3 

11.6±0.2 

0.89±0.01 

15.8+0.5 

11.4±.0.2 

0.85±.0.02 

15.4+0.4 
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■Ehlllp Morris 

Alpine KFMSP 

Benson & Hedges RFHP 

Benson 4 Hedges KFHP 

Benson & Hedges 100's 100FHP 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP 

Benson & Hedges 100’s 100FSP 

Benson 4 Hedges 100’s 100FMSP 

B4H Deluxe Lights lOO’s 100FHP 

B4H Deluxe Lights 100's 100FMHP 

B4H Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP 

B&H Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 

Benson 4 Hedges Lights 100’s 100FSP 

Benson 4 Hedges Lights 100’s 100FMSP 

Benson 4 Hedges Multifilter KFSP 

Benson 4 Hedges Multifilter KFMSP 

Cambridge KFHP 

Cambridge KFSP 

Cambridge 100’s 100FSP 

Concord (Open) KFMSP 

Concord (Close) KFMSP 

Dunhill Deluxe Lights Kings KFHP 

Dunhill Deluxe Lights 100’s 100FHP 

English Ovals RNFHP 

English Ovals KNFHP 

Galaxy KFSP 

Marlboro KFHP 

Marlboro KFSP 

Marlboro 25's KFSP 

Marlboro KFMSP 

Marlboro 100’s 100FHP 

Marlboro lOO’s 100FSP 

Marlboro Lights KFHP 

Marlboro Lights KFSP 

Marlboro Lights 25»s KFSP 

Marlboro Lights 100’s 100FSP 

Merit KFHP 

Merit KFSP 

Merit KFMSP 

Merit 100's 100FSP 

Merit 100’s 100FMSP 

Merit Ultra Lights KFSP 

Merit Ultra Lights KFMSP 

Merit Ultra Lights 100’s lOOFSP 

Merit Ultra Lights 100’s lOOFMSP 

Parliament Lights KFHP 

Parliament Lights KFSP 

Parliament Lights 100’s lOOFSP 

Philip Morris RNFSP • 

Philip Morris Commander KNFSP 
Philip Morris International 100FHP 


Tar 

Nicotine 

CO 

JDgZXiJU 

mELo.ig 

ingZ-cig 

17.3+0.3 

1.06+0.02 

15.5+0.3 

0.9+0.1 

0.10*0.01 

2.0*0.1 

15.5+0.3 

1.13*0.03 

12.5+0,3 

17.2+0.3 

1.09+0.02 

16.6+0.4 

17.0+0.2 

1.08+0.02 

16.2+0.3 

17.7±0.3 

1.15+0.02 

17.3+0.6 

17.2+0.3 

1,13*0.02 

17.1+0.4 

10.5+0.2 

0.76+0.02 

12.0+0.3 

10.6+0.2 

0.77*0.02 

11.5+0.3 

5.4+0.1 

0.44+0.01 

6.4*0.2 

5.6±0.2 

0.44*0.01 

6.5*0.3 

11.0±0.2 

0.78+0.01 

12.9+0.3 

10.8+0.2 

0.76*0.02 

12.3+0.4 

11.6+0.3 

0.81+0.02 

11.3*0.3 

12.5+0.4 

0.83+0.02 

11.2+0.5 

<0.5 

<0.02 

0.1*0.05 

1,1+0.1 

0.15+0.01 

1 .8*0.1 

4.8±0.2 

0.44+0.01 

7.2±0.2 

6,0±0.4 

0.46+0.03 

4.9+0.5 

14.7+0.3 

0.87+0.02 

14.0*0.4 

12.2±0.2 

0.87+0.02 

11,6*0,3 

11.8+0.2 

0.89+0.02 

11.3+0.2 

20.2+0.5 

1.40+0.04 

12.9+0.3 

23,9+0.5 

1.71*0.04 

15.6*0.3 

14.5±0.2 

0.98*0.02 

15.3*0.4 

17.0±0.3 

1.04+0.02 

15.4*0.3 

17.1±0.3 

1.05+0.02 

15.5+0.4 

17.1+0,3 

1,08*0.02 

15.4*0.3 

16.9+0.3 

1.05+0.01 

14.8+0.3 

17.2+0.3 

1.12*0.02 

16.6+0.5 

17.5+0,4 

1,11*0.03 

16.3+0.4 

11.0+0.2 

0.75*0.02 

11.8*0.3 

11.2±0.3 

0.77*0.02 

12.0+0.2 

11.5+0.3 

0.79+0.02 

12.1*0.2 

10,9+0.2 

0.77*0,02 

12.6*0.3 

8.3+0.2 

0.58+0.01 

10,3+0.3 

8.3±0,1 

0.59*0.01 

10.3+0.2 

8.1±0.2 

0.58+0.02 

10.2+0.2 

10.1+0.2 

0.71+0.01 

12.3*0.4 

10.0±0.2 

0.71+0.01 

11.8*0.3 

5.3±0.2 

0,43+0.01 

6,9+0.3 

4.4±0.1 

0.38+0.01 

5.5*0.2 

5.8+0.2 

0.48+0.02 

7.9*0.3 

5.1+0.2 

0.42*0.01 

6.7+0.2 

8.6+0.3 

0.61*0.02 

9.4+0.3 

9.8±0.3 

0.70*0.02 

10.8+0.3 

11.8+0.2 

0.85+0.02 

12,8+0.3 

23.6*0.4 

1,35+0.03 

14.4+0.3 

28.6+0.5 

1.64*0.03 

17.3*0.4 

18.0+0.3 

1.14*0.02 

16.2+0.3 
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P.hilip Morris 

Philip Morris International 100FMHP 

Players RNFHP 

Players KFHP 

Players KFHHP 

Players lOO's 100FHP 

Players 100's 100FMHP 

Players Lights 25's KFSP 

Players Lights 25's KFMSP 

Players 25*s Lights 100’s 100FSP 

Players 25's Lights lOO's 100FMSP 

Saratoga 120's 120FHP 

Saratoga 120’s 120FMHP 

Virginia Slims 100FSP 

Virginia Slims 100FMSP 

Virginia Slims Lights 100FHP 

Virginia Slims Lights 100FHHP 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP 

Virginia Slims Lights 120's 120FMHP 


Tar 

Nicotine 

CO 

m/-S±g 

jagZ.Q.ig 

m&ZjuAM. 

16.5+0.2 

1.01+0.01 

16.1+0,3 

23.7+0.5 

1.50+0.03 

14.7+0.4 

11.6±0.2 

0.80+0.02 

11.7+0.2 

12.0+0.2 

0.79±0.02 

11.8±0.2 

14.8±0.2 

0,96+0.02 

14.2+0.3 

14.5+0.2 

0.92+0.01 

14.0±0.3 

10.2+0.2 

0.70±0.01 

11.4±0.3 

10,1+0.2 

0.69±0.01 

11.4±0.2 

12.0±0.2 

0.62±0.02 

13.7±0.3 

12.1+0.2 

0.82+0.01 

13.4±0.2 

15.5+0.2 

1.05+0,02 

14.8+0.3 

15.3±0.3 

1.04±0.02 

14.8+0.4 

15.2±0,4 

0.99+0.02 

13.9+0.3 

15.2+0.3 

0.99+0.02 

13.7±0.4 

9.1±0.2 

0.66±0.02 

9.6+0 3 

8.9+0.2 

0.63±0.01 

9.8+0.3 

14.7+0.3 

1.01±0.02 

15.0±0.5 

14.4±0.3 

0.99±0.02 

14.6+0.3 


r. 
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Tar 

Nicotine 

CO 

R.J. Reynolds 


mg/cig 

mg/cig 


Bright KFMSP 


6.3+0.1 

0.49±0.01 

9.0±0.3 

Bright lOOs 100FHSP 


6.5+0.2 

0.52±0.02 

10.2d:0.3 

Camel RNFSP 


21.7±0.4 

1.32±0.03 

15.9±0.5 

Camel Filters KFHP 


16.8^0.3 

1.05±0.02 

16.1±0.4 

Camel Filters KFSP 


15.7±0.3 

1.00±0.02 

15.7±0.4 

Camel Lights KFHP 


9.7+0.3 

0.69±0.02 

11.0±0.4 

Camel Lights KFSP 


8.8±0.2 

0.63±0.01 

12.8±0.3 

Camel Lights lOO’s 100FSP 


11.3±0.2 

0.78±0.02 

12.9+0.4 

Century (25) KFSP 


15.4±0.2 

0.98±0.02 

17.0±0.4 

Century 100’s (25) 100FSP 


17.0+0.2 

1.14±0.02 

19.9+0.3 

Century Lights (25) KFSP 


9.6+0.2 

0.69±0.02 

12.0±0.2 

Century Lights lOO’s (25) 

100FSP 

11.5±0.2 

0.83±0.02 

13.0+0.3 

Century Lights lOO’s (25) 

100FMSP 

11.1±0.2 

0.78±0.01 

12.5±0.3 

Doral Filter Lights KFSP 


12.8+0.3 

0.73+0.02 

15.3+0.4 

Doral Filter Lights KFMSP 


12.7±0.3 

0.71±0.02 

15.4±0.5 

Doral 100's Filter Lights 

100FSP 

12.5±0.3 

0.81±0.02 

14.3+0.3 

Doral 100’s Filter Lights 

100FMSP 

12.8±0.2 

0,80+0.02 

14.7±0.3 

More 120s 120FSP 


16.6+0.3 

1.13±0.02 

20.3±0.6 

More 1203 120FMSP 


16.5+0.3 

1.19±0.02 

20.4±0.5 

More Lights 100s 100FHP 


9.6+0»2 

0,77±0.02 

9.9+0.3 

More Lights 100s 100FHHP 


9A±0.2 

0.72±0.02 

10,1±0.3 

Now KFHP 


<0.5 

<0.02 

0.1±0.03 

Now KFSP 


1.2+0.1 

0.15±0.01 

2.6±0.1 

Now KFMSP 


1.1+0.1 

0.13±0.01 

2.4di0.1 

Now lOOs 100FHP 


<0.5 

<0.02 

0.1±0.03 

Now 100s 100FSP 


3.0±0.1 

0.30±0,01 

4.9+0.2 

Now 100s 100FMSP 


2.9±0.1 

0.26±0.01 

4.7±0.2 

Ritz 100FHP 


11.6±0.2 

0.85±0.01 

13.0±0.3 

Ritz 100FMHP 


11.2±0.1 

0.81+0.01 

11.U0.2 

Salem KFHHP 


18.2+0.3 

1.20±0.02 

16.2±0.3 

Salem KFMSP 


17.0±0.3 

1.01±0.02 

19.9+0.4 

Salem 100’s 100FHSP 


16.9±0.4 

1.13±0.03 

17.9+0.6 

Salem Lights KFMSP 


10.0±0.2 

0.71±0.01 

12.9±0.3 

Salem Lights 100’s 100FMSP 


8.9±0.1 

0.70±0.01 

11.4±0.3 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP 

8.2±0.3 

0.62±0.02 

9.2±0.3 

Salem Ultra Lights KFMSP 


5.3±0.2 

0.42±0.02 

8.2±0.3 

Salem Ultra Lights lOO's 100FMSP 

5.0±0.1 

0.41±0.01 

8.2+0.2 

Vantage KFSP 


9.0±0.2 

0.64±0.02 

12.9±0.3 

Vantage KFMSP 


9.0±0.2 

0.64±0.02 

11.3+0.3 

Vantage 100s 100FSP 


9.2±0.2 

0.65±0.01 

12.3±0.3 

Vantage 100s 100FHSP 


9.1±0.2 

0,65±0.01 

12.3+0.3 

Vantage Ultra Lights KFSP 


5.3+0.1 

0.44d,0.0l 

8.0±0.2 

Vantage Ultra Lights KFMSP 


4.6+0.1 

0.36±0.02 

6.6±0.2 

Vantage Ultra Lights 100s 

100FSP 

4.9±0.1 

0.41±0.01 

7.9±0.2 

Vantage Ultra Lights 100s 

100FMSP 

5.0±0.2 

0.43±0.02 

8.2+0.3 

Winston KFHP 


17.4±0.3 

1.08±0.02 

16.7±0.4 

Winston KFSP 


16.8±0.3 

1.10±0.02 

15.6+0.4 

Winston 100’s 100FSP 


17.9+0.3 

1.09±0.02 

18.1±0.3 

Winston Lights KFHP 


10.2+0.3 

0.67±0.02 

12.0±0.3 

Winston Lights KFSP 


10.6+0.2 

0.76±0.01 

12.8±0.3 
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R. J. _ Reynolds 


Tar 

mg/cis 


Nicotine 

mg/c.ig 


CO 


Winston Lights lOO's 100FSP 
Winston Ultra Lights KFSP 
Winston Ultra Lights 100*s lOOFSP 


11.5+0.2 
5.2±0.2 
5 . 2 ± 0.1 


0.81±0.02 

0.43±0.01 

0.i;3±0.01 


13.3±0.4 
8 . 1 + 0.2 
8.5+0.2 


/ 
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Tar 

Nicotine 

CO 

other 

..SiicLridi 

L_ 

IDE/ciC 

mp/cic 

mE/eic 

Astor 

KFHP 


17.2+0,4 

1.02±0,02 

17.7±0.5 

Astor 

lOO’s 

100FHP 

16.2±0.3 

1.11+0.03 

17.1±0.5 

Astor 

lOO's 

100FMHP 

16.8±0.2 

1.12±0.02 

17.2±0.3 
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Tar, NIcoftne 
and 

Carbon Monoxide 
Alphabetical Data Sunmary 
256 Brands 


PM3000762277 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/khbl0001 





Tar 

Nicotine 

CO 

Bran.ds 

mgAsig 


mg/ci.e 

Alpine KFMSP 

17.3±0.3 

1.06±0.02 

15.5±0.3 

Astor KFHP 

17 .2+0.4 

1.02±0.02 

17.7±0.5 

Astor lOO’s 100FHP 

16.2±0.3 

1.11±0.03 

17.1±0.5 

Astor 100*3 100FHHP 

16.8±0.2 

1,12±0.02 

17.2±0.3 

Belair KFMSP 

11.2±0.2 

0.83±0.02 

10.5±0.2 

Belair 100’s 100FHSP 

9.8±0.2 

0.68^,0.02 

10.1±0.3 

Benson & Hedges RFHP 

0.9±0.1 

0.10±0.01 

2.0+0.1 

Benson & Hedges KFHP 

15.5±0.3 

1.13±0.03 

12.5±0.3 

Benson A Hedges lOO's 100FHP 

17.2±0.3 

1.09±0.02 

16.6+0.4 

Benson A Hedges 100’s 100FMHP 

17.0±0.2 

1.08±0.02 

16.2±0.3 

Benson & Hedges 100's 100FSP 

17.7±0.3 

1.15+0.02 

17.3±0.6 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP 

17.2±0.3 

1.13+0.02 

17.1±0.4 

B&H Deluxe Lights 100’s 100FHP 

10.5+0.2 

0.76±0.02 

12.0+0.3 

B&H Deluxe Lights 100’s 100FMHP 

10.6±0.2 

0.77+0.02 

11.5+0.3 

B&H Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP 

5.4±0.1 

0.44±0.01 

6.4±0.2 

B&H Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 

5.6+0.2 

0.44±0.01 

6.5±0.3 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP 

11,0±0.2 

0.78±0.01 

12,9±0.3 

Benson & Hedges Lights lOO’s 100FMSP 

10.8±0.2 

0.76±0.02 

12.3+0.4 

Benson & Hedges Multifilter KFSP 

11.6±0.3 

0.81±0.02 

11.3+0.3 

Benson & Hedges Multifilter KFMSP 

12.5+0.4 

0.83+0.02 

11.2±0.5 

Bright KFMSP 

6.3±0.1 

0.49±0.01 

9.0±0.3 

Bright 100s 100FMSP 

6.5+0.2 

0.52±0.02 

10.2±0.3 

Bull Durham KFSP 

2 8.9±0.5 

1.85±0.03 

24.2±0.5 

Cambridge KFHP 

<0.5 

<0.02 

0.1±0.05 

Cambridge KFSP 

1.1±0.1 

0.15±0.01 

1 . 8±0.1 

Cambridge 100’s 100FSP 

4.8±0.2 

0.44±0.01 

7.2±0.2 

Camel RNFSP 

21 .7±0.4 

1.32±0.03 

15.9±0.5 

Camel Filters KFHP 

16.8±0.3 

1.05±0.02 

16.1±0.4 

Camel Filters KFSP 

15.7±0.3 

1.00d:.0.02 

15,7±0.4 

Camel Lights KFHP 

9.7±0.3 

0.69±0.02 

11.0±0.4 

Camel Lights KFSP 

8.8±0.2 

0.63±0.01 

12.8±.0.3 

Camel Lights 100's 100FSP 

11.3i:0.2 

0.78±0.02 

12.9±0.4 

Carlton KFHP 

<0.5 

<0.02 

0.0±0.03 

Carlton KFSP 

1.0±0.04 

0.13±0.01 

2.0±0.1 

Carlton KFMSP 

0.6±0.05 

0.10±0.004 

1 .4±0.1 

Carlton 100’s lOOFHP 

0.8±0.1 

0.13±0.01 

1.2±0.1 

Carlton 100’s 100FMHP 

0.9+0.1 

0.13±0.01 

1.2±0.1 

Carlton 100’s 100FSP 

4.2±0.3 

0.39±0.02 

5.7±0.4 

Carlton 100’s 100FMSP 

5.U0.3 

0.45±0.02 

6.9±0.4 

Carlton 120»s 120FSP 

S.B±.0.2 

0.64±0.02 

5.9+0.2 

Carlton 120's 120FMSP 

6.6+0.2 

0,63±0,02 

5.6±0.3 

Carlton Slims 100’s 100FHP 

5.7+0.2 

0.49±0.01 

6.8±0.3 

Carlton Slims 100's 100FMHP 

5 -5±0.1 

0.50±0.01 

6.7±0.2 

Century (25) KFSP 

15.4±0.2 

0.98±0.02 

17.0i0.4 

Century lOO's (25) lOOFSP 

17.0±0.2 

1.14±0.02 

19.9±0.3 

Century Lights (25) KFSP 

9.6±0.2 

0.69±0.02 

12.0±0.2 

Century Lights 100’s <25) 100FSP 

n.5±0.2 

0.83±0.02 

13.0±0.3 

Century Lights lOO’s (25) lOOFHSP 

11.1+0.2 

0.78±0.01 . 

12.5+0,3 

Chesterfield RNFSP 

20.2+0.6 

1.23±0.03 

13.3+0.4 

Chesterfield KNFSP 

23.9+0.3 

1.53+0.02 

16.0±0.3 
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Brands 

Concord (Open) KFMSP 
Concord (Close) KFMSP 
Dorado KFSP 

Doral Filter Lights KFSP 

Doral Filter Lights KFMSP 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP 

Doral 100’3 Filter Lights 100FMSP 

Dunhill Deluxe Lights Kings KFHP 

Dunhill Deluxe Lights 100’s lOOFHP 

English Ovals RNFHP 

English Ovals KNFHP 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP 

Eve Lights 120’s 120FHP 

Eve Lights 120’s 120FMHP 

Fiesta KFSP 

Galaxy KFSP 

Half & Half KFSP 

Herbert Tareyton KNFSP 

Iceberg 100’s 100FMSP 

Kent Micronite II KFHP 

Kent Micronite II KFSP 

Kent Micronite II 100s 100FSP 

Kent Micronite II lOOs 100FHSP 

Kent Golden Lights KFHP 

Kent Golden Lights KFSP 

Kent Golden Lights KFMSP 

Kent Golden Lights 100s 100FHP 

Kent Golden Lights 100s 100FSP 

Kent Golden Lights 100s 100FM5P 

Kent III KFSP 

Kent III 100s 100FHP 

Kent III 100s 100FSP 

Kool RNFMSP 

Kool KFMHP 

Kool KFMSP 

Kool (25) KFMSP 

Kool Lights KFMSP 

Kool Lights lOO’s 100FMSP 

Kool Milds KFMSP 

Kool Milds (25) KFMSP 

Kool Milds lOO’s 100FMSP 

Kool Super Longs 100's 100FMSP 

Kool Ultra KFMSP 

Kool Ultra lOO's 100FMSP 

L & H KFHP 

L & M KFSP 

L & H Lights KFSP 

L 4 M Long Lights lOOFSP 

L & M Super Kings 100FSP 


Tar 

Nicotine 

CO 


as/ c,i,s 

ms/cls 

6.0+0.4 

0.46+0.03 

4.9±0.5 

14.7±0.3 

0.87±0.02 

14.0±0,4 

14.3+0.3 

0.90±0.02 

14.5+0.3 

12.8+0.3 

0.73+0.02 

15.3±0.4 

12.7+0.3 

0.71±0.02 

15.4±0.5 

12,5+0.3 

0.81±0.02 

14,3+0,3 

12.8+0.2 

0.80±0.02 

14.7+0.3 

12.2±0.2 

0.87+0.02 

11.6±0.3 

11.8+0.2 

0.89±0.02 

11.3+0.2 

20.2±0•5 

1.40±0.04 

12.9±0.3 

23.9±0.5 

1.7U0.04 

15.6+0.3 

12.7+0.2 

0.95±0.03 

11.0+0.2 

12.6±0.3 

0.92±0.02 

11.0±0.3 

13.2±0.3 

1.04±0.02 

12.2±0.4 

13.3+0.4 

1.05±0.03 

12.3+0.4 

17.2±0.3 

0.75±0.02 

20.5±0.3 

14.5±0.2 

0.98±0.02 

15.3+0.4 

18.2+0.4 

1.28i0.03 

16.6+0.4 

26.4±0.7 

1.67±0.04 

18.1±0.5 

4.2±0.2 

0.37±0.01 

6.2±0.3 

11.9±0.3 

0.86±0.02 

12.4±0.3 

13.0±0.3 

0.94±0.02 

13.4±0.4 

14.1±0.4 

1.08±0.03 

13.2±0.5 

15.9±0.4 

1.25±0.02 

15.1±0.4 

9.8±0.3 

0.77±0.02 

11.4±0.3 

8.9±0.2 

0.74±0.02 

10.3±0.4 

8.1±0.3 

0.70±0.03 

9.0±0.4 

10.0±0.4 

0.85±0.03 

11.4±0.6 

9.6±0.2 

0.82±0.02 

10.5+0.3 

8.8+0.3 

0.76±0.02 

9.7±0.5 

3.2±0.2 

0.37±0.02 

4.1±0.2 

4.9±0.2 

0.52±0.02 

6.9+0.3 

4.2±0.2 

0.46±0.02 

5.7±0.3 

22.4±1 .2 

1.23±0.04 

15.2±0.4 

16.8+0.4 

1.09±0.03 

17.6±0.4 

18.0±0.4 

1.18±0.03 

18.3±0.5 

18.0±0.3 

1.16±0.03 

18.4±0.5 

10.3±0.3 

0.77±0.02 

10.9±0.2 

10.5±.0.3 

0.81±0.02 

10.1±0.4 

12.0±0.3 

0.85±0.02 

13.4±0,3 

11.7±0.3 

0.81±0.02 

13.5+0.3 

12,1±0.2 

0.87±0.02 

13.8±0.4 

17.1±0.3 

1.20±0.03 

18.1±0.4 

2.1±0.2 

0.21+0.02 

2.2±0.2 

4.9±0.2 

0.42±0.02 

5.1±0.2 

13.7±0.4 

0.9U0.02 

14.0±0.4 

13,3±0.4 

0.91+0.02 

13.7±0.3 

10.5±0.3 

0.87+0.02 • 

9.9±0.3 

8.0±0.2 

0.75±0.02 

7.0±0.2 

13.3i:0.2 

0.97±0.02 

14.3+0.4 
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£.r.a.iida 

Lark KFSP 

Lark 100FSP 

Lark Lights KFSP 

Lark Lights 100's 100FSP 

Lucky Strike RNFSP 

Lucky Strike KFHP 

Lucky Strike KFSP 

Lucky Strike Filters 100's 100FSP 

Lucky Strike Menthol 100's lOOFMSP 

Lucky Strike Lights KFSP 

Lucky Strike Lights 100's 100FSP 

Marlboro KFHP 

Marlboro KFSP 

Marlboro 25 *s KFSP 

Marlboro KFMSP 

Marlboro 100's 100FHP 

Marlboro 100's 100FSP 

Marlboro Lights KFHP 

Marlboro Lights KFSP 

Marlboro Lights 25's KFSP 

Marlboro Lights 100's 100FSP 

Max 1203 120FSP 

Max 120s 120FMSP 

Merit KFHP 

Merit KFSP 

Merit KFMSP 

Merit 100's 100FSP 

Merit 100’s lOOFMSP 

Merit Ultra Lights KFSP 

Merit Ultra Lights KFMSP 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP 

Merit Ultra Lights 100’s lOOFMSP 

Montclair KFMSP 

More 120s 120FSP 

More 120s 120FMSP 

More Lights 100s 100FHP 

More Lights 100s 100FMHP 

Newport KFMHP 

Newport KFMSP 

Newport (25) KFMSP 

Newport 100's 100FHHP 

Newport lOO’s lOOFMSP 

Newport 100’s (25) lOOFMSP 

Newport Lights KFMHP 

Newport Lights KFMSP 

Newport Lights 100's 100FMHP 

Newport Lights 100’s lOOFMSP 

Now KFHP 

Now KFSP 

Now KFMSP 


Page 


Tar 

Nicotine 

CO 

mg/lgjLg 


iDgZ.C.l.g 

13.5±0.3 

0.91±0.02 

14.2+0.4 

14.7±0.3 

1.01+0.02 

16.2±0.4 

13.3+0.1 

0.96±0.02 

13.8±0.2 

14.2±0.2 

1.08±0,02 

14.9±0.4 

25.4±0.6 

1.46±0.03 

18.0±0.4 

11.9+0.2 

0.87+0.02 

12-6±0.3 

11.5+0.3 

0.83+0.02 

12.6 +0.3 

12.2±0.3 

0.95Ht0.02 

13.3±0.4 

11.1+0.3 

0.86±0.02 

11.9+0.3 

7.8+0.3 

0.60±0.02 

9.8±0.4 

8.7±0.3 

0.70±0.02 

10.0±0.3 

17.0±0.3 

1.04±0.02 

15.4±0.3 

17.U0.3 

1.05±0.02 

15.5+0.4 

17.1±0.3 

1.08ii0.02 

15.43:0.3 

16.9+0.3 

1.05±0.01 

14.8±0.3 

17.2±0.3 

1.12±0.02 

16.6±0.5 

17.5±0.4 

1.1U0.03 

16.3±0.4 

11.0±0.2 

0.75±0.02 

11.8+0.3 

11.2±0.3 

0.77±0.02 

12.0±0.2 

1 1.5±0.3 

0.79+0.02 

12,13:0.2 

10.9±0.2 

0.77±0.02 

12.6+0.3 

18.6+0.5 

1.51±0.03 

18.1±0.5 

18.2+0.3 

1.45±0.03 

17.7+0.4 

8.3+0.2 

0.58^0.01 

10.3+0.3 

8.3±0.1 

0.59±0.01 

10.3+0.2 

8.U0.2 

0.58±0.02 

10.2+0.2 

10.1±0.2 

0.71±0.01 

12.3+0.4 

10.0±0.2 

0.71±0.01 

n.8+0.3 

5.3+0.2 

0.43±0.01 

6.9+0.3 

4.4±0.1 

0.38±0.01 

5.5+0.2 

5.8+0.2 

0.48±0.02 

7.9+0.3 

5.1±0.2 

0.42±0.01 

6.7+0.2 

15.7±0.4 

1.0U0.03 

16.1+0.4 

16.6+0.3 

l,13i:0.02 

20.3+0.6 

16.5±0.3 

1.19±0.02 

20.4±0.5 

9.6+0.2 

0.77±0.02 

9.9±0.3 

9.4±.0.2 

0.72±0.02 

10.1+0.3 

16,2±0.3 

1.15±0.02 

17,4+0.4 

17.4±0.3 

1.24+0.03 

18.6±0.4 

17.4±0.4 

1.24±0.02 

18.5+0.5 

20.5±0.4 

1.51+0.02 

20.1±0.4 

20.6±0.3 

1.483:0.02 

21.0±0.3 

21.1±0.5 

1.54±0.03 

20.6+0.6 

9.5+0.3 

0.76±0.02 

11 .03:0.4 

9.0+0.3 

0.75+0.03 

10.6+0.4 

9.8+0.3 

0.83±0.02 

11.2+0.5 

9.2±0.2 

0.80±0.02 

10.23:0.3 

<0.5 

<0.02 

0.1+0.03 

1 .2±0.1 

0.15^:0.01 

2.6+0.1 

1 .1±0.1 

0.13+0.01 

2.4±.0.1 
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Tar 

Nicotine 

CO 


mg/j-jg 

mg/cig 

mg/..c..lg 

Now 100s 100FHP 

<0.5 

<0.02 

0.1+0.03 

Now 100s 100FSP 

3.0±0.1 

0.30±0.01 

4.9±0.2 

Now 100s 100FMSP 

2.9+0.1 

0.26±0.01 

4.7+0.2 

Old Gold Straights KNFSP 

25.8±0.4 

1 .58i,0.03 

18.3+0.3 

Old Gold Filters KFSP 

17.2±0.3 

1.2U0.03 

18.5+0.4 

Old Gold Filter 100's 100FSP 

20.4±0.3 

1.48±0.02 

19.9±0.4 

Old Gold Lights KFSP 

8.9±0.3 

0.80±0.02 

10.2±0.4 

Old Gold Lights 100's 100FSP 

13.0+0.3 

0.97±0.02 

18.0+0.4 

Pall Hall KNFSP 

24.6+0.5 

1.49±0.03 

17.7±0.4 

Pall Mall KFSP 

16.9+0.3 

1,09±0.03 

17.0+0.3 

Pall Mall 100's 100FSP 

16.5±0.3 

1.16±0.03 

17.0±0.4 

Pall Mall Extra Light KFSP 

7.0±0.2 

0.62±0.02 

7.3+0.2 

Pall Mall Light 100’s lOOFSP 

10.5+0.3 

0.80+0.02 

12.4±0.4 

Pall Mall Light 100's 100FMSP 

13.8±0.3 

1.04±0.02 

13.8+0.4 

Parliament Lights KFHP 

8.6±0.3 

0.61±0.02 

9.4±0.3 

Parliament Lights KFSP 

9.8+0.3 

0.70±0.02 

10.8+0.3 

Parliament Lights 100's 100FSP 

11.8+0.2 

b.85±0.02 

12.8+0.3 

Philip Morris RNFSP'" 

23.6+0.4 

1.35±0.03 

14.4±0.3 

Philip Morris Commander KNFSP 

28.6±0.5 

1.64±0.03 

17.3±0.4 

Philip Morris International 100FHP 

18.0±0.3 

1.14±0.02 

16.2±0.3 

Philip Morris International 100FMHP 

16.5±0.2 

1.0UO.01 

16.1±0.3 

Picayune RNFSP 

17.4±0.5 

1.16±0.03 

14.0±0.4 

Players RNFHP 

23.7±0.5 

1.50±0.03 

14.7+0.4 

Players KFHP 

11.6+0.2 

0.80±0.02 

11.7+0.2 

Players KFHHP 

12.0±0.2 

0.79+0.02 

11.8+0.2 

Players 100's 100FHP 

14.8±0.2 

0.96±0.02 

14.2±0.3 

Players 100's 100FMHP 

14.5±0.2 

0.92±0.01 

14.0±0.3 

Players Lights 25's KFSP 

10.2±0.2 

0.70±0.01 

11.4±0.3 

Players Lights 25's KFMSP 

10.1±0.2 

0.6 9i.0.01 

11.4+0.2 

Players 25's Lights 100's 100FSP 

12.0+0.2 

0.82±0.02 

13.7+0.3 

Players 25's Lights lOO's 100FMSP 

12.1±0.2 

0.82±0.01 

13.4±0.2 

Raleigh Con Filtro RFSP 

17.4±0.4 

0.87±0.02 

17.7±0.3 

Raleigh KNFSP 

25.5+0.3 

1.36±0.03 

19.2+0.4 

Raleigh KFSP 

16.6+0.3 

0.99±0,02 

15.8±0.4 

Raleigh 100’s 100FSP 

17.5+0.3 

1.12±0.02 

18.0±0.4 

Raleigh Lights KFSP 

10.8±0.2 

0.77±0.02 

13.0±0.3 

Raleigh Lights 100's 100FSP 

10.8+0.2 

0.78+0.02 

13,0+0.4 

Richland (25) KFSP 

16.8±0.5 

1.10±0.03 

16.3±0.4 

Richland (25) KFMSP 

17.2±0.2 

1.06+0.02 

16,7±0.4 

Richland Lights (25) KFSP 

10.7±0.2 

0.75±0.02 

13,1+0.3 

Ritz 100FHP 

11.6±0.2 

0.85±0.01 

13.0±0.3 

Ritz 100FMHP 

11.2±0.1 

0.81+0.01 

11.1+0.2 

Salem KFMHP 

18.2+0.3 

1,20±0.02 

16.2+0.3 

Salem KFMSP 

17.0±0.3 

1.01±0,02 

19.9+0.4 

Salem 100's lOOFMSP 

16.9±0.4 

1.13±0.03 

17.9±0.6 

Salem Lights KFMSP 

10.0±0.2 

0.71±0.01 

12.9+0.3 

Salem Lights 100's lOOFHSP 

8.9+0.1 

0.70±0.01 

11.4±0.3 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP 

8.2+0.3 

0.62+0.02 ' 

9. 2+0.3 

Salem Ultra Lights KFMSP 

5.3+0.2 

0.42i:0.02 

8.2±0.3 

Salem Ultra Lights 100's lOOFHSP 

5.0±0.1 

0.41+0.01 

8.2±0.2 
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Brands 

Saratoga 120'5 120FHP 

Saratoga 120»s 120FMHP 

Satin 100's lOOFSP 

Satin 100's 100FMSP 

Silva Thins 100FHP 

Silva Thins 100FSP 

Silva Thins 100FMSP 

Spring 100's 100FMSP 

St. Moritz 100FSP 

St. Moritz 100FMSP 

Stride KFSP 

Stride 100's 100FSP 

Stride 100's 100FMSP 

Tall 1203 120FSP 

Tall 120s 120FMSP 

Tareyton KFSP 

Tareyton 100's 100FSP 

Tareyton Lights KFSP 

Tareyton Long Lights 100FSP 

Triumph KFSP 

Triumph KFHSP 

Triumph 100s 100FSP 

Triumph 100s 100FMSP 

True KFSP 

True KFMSP 

True 100'5 100FSP 

True 100’s 100FMSP 

True Gold KFSP 

True Gold 100FHP 

True Gold 100FSP 

Vantage KFSP' 

Vantage KFMSP 

Vantage 100s 100FSP 

Vantage 100s 100FMSP 

Vantage Ultra Lights KFSP 

Vantage Ultra Lights KFHSP 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP 

Vantage Ultra Lights 100s 100FMSP 

Viceroy KFSP 

Viceroy Lights KFSP 

Viceroy Lights 100's 100FSP 

Viceroy Super Long 100's 100FSP 

Virginia Slims 100FSP 

Virginia Slims 100FMSP 

Virginia Slims Lights 100FHP 

Virginia Slims Lights 100FMHP 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP 

Winston KFHP 

Winston KFSP 


Tar 

Nicotine 

CO 

mgZcXg 

Ill£/.Clig 

mg/cig 

15.5+0.2 

1.05±0.02 

14.8+0.3 

15.3±0.3 

1.04±0.02 

14.8+0.4 

11.4+0.3 

0.92+0.02 

13.8+0.4 

11.4±0.2 

0.92+0.02 

13.6+0.4 

10.7±0.2 

0.85±0.02 

11.2+0.3 

12.6+0.3 

0.99±0.02 

11.5±0.3 

11.4±.0.3 

0.94±0.03 

10.6+0.3 

18.8+0.2 

1.08±0.01 

17.9+0.4 

14.1+0.4 

1.03+0.02 

14.8+0.5 

14.4±0.3 

1.06±0.03 

14.8+0.4 

13.4±0.2 

0.92±0.01 

13.3+0.3 

14.2±0.3 

1.04±0.02 

14.5+0.4 

14.3±0.3 

1.03+0.02 

13.8±0.3 

19.8±0.5 

1.55+0.03 

21 .3+0,6 

17.1±0.4 

1.41±0.03 

17.8+0.5 

14.0±0.2 

0.91±0.02 

16.2±0.4 

13.7±0.2 

0.94±0.02 

17.2+0.4 

4.8±0.1 

0.39±0.01 

5.6+0.2 

7.6±0.2 

0.63±0.02 

8.6+0.3 

3.6±0.2 

0.39+0.02 

4.7+0.3 

3.6±0.2 

0.39±0.02 

4.5+0.3 

4,4±0.2 

0.47+0.02 

5.9±0.3 

4.5±0.2 

0.48±0.02 

6.2±0.3 

5.2±0.4 

0.50±0.03 

5.1+0.3 

4.9ii0.6 

0,47±0.04 

5.1±0.4 

8.4±0.4 

0.75±0.03 

8.2±0.4 

8.4+0.5 

0.74±0.03 

8.7+0.5 

9.9±0.2 

0.76+0.02 

12,4±0.3 

11.6+0.2 

0.89±0.01 

15.8+0.5 

11.4±0.2 

0.85±0.02 

15.4±0.4 

9.0±0.2 

0.64+0.02 

12.9±0.3 

9.0+,0 .2 

0.64±0.02 

11.3+0.3 

9.2±0.2 

0.65+0.01 

12.3±0.3 

9.1+0,2 

0.65±0.01 

12.3±0.3 

5.3+0.1 

0.44±0.01 

8.0±0.2 

4.6+0,1 

0.36±0.02 

6.6+0.2 

4.9+0.1 

0.41±0.01 

7.9±0.2 

5.0±0.2 

0.43±0.02 

8.2+0.3 

16.9+0.3 

1.01±0.02 

15.6+0.3 

11,0±0,2 

0.75±0.02 

13.5±0.3 

11.7+0.2 

0.82±0.02 

14.7±0.4 

16.9±0.3 

1.12±0.02 

15.8±.0.3 

15.2±0.4 

0.99±0.02 

13.9+0.3 

15.2±0.3 

0.99±0.02 

13.7+0.4 

9.1±0.2 

0.66±0.02 

9.6+0.3 

8.9±0.2 

0.63±0.01 

9.8±0.3 

14.7+0.3 

1.01±0.02 

15,0±0.5 

14.4+0,3 

0.99±0.02 

14.6±0.3 

17.4±0.3 

1.08±0.02 

16.7±0.4 

16.8+0.3 

1.10±0.02 

15.6±0.4 
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Bran.d.a 

Winston 

Winston 

Winston 

Winston 

Winston 

Winston 


100’s 100FSP 

Lights KFHP 

Lights KFSP 

Lights 100‘s 100FSP 

Ultra Lights KFSP 

Ultra Lights 100’s 100FSP 


Tar 

mg / . c .lg 


Nicotine 

mg/cig 


CO 


17.9+0.3 
10.2±0.3 
10 . 6 ± 0.2 
11.5+0.2 
5. 2±0 . 2 
5.2+0.1 


1.09+0.02 

0.67±0.02 

0.76±0.01 

0 . 81 ± 0.02 

0.43d:0.01 

0.43±0.01 


18.1+0.3 
12.0±0.3 
12.8+0.3 
13.3+0.4 
8 . 1 + 0.2 
8.5±0.2 
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Tar Rankings 
256 Brands 


PM3000762284 
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Tar 

Kicotine 

CO 

brands 


mgloLg 

mg/ciff 


Cambridge KFHP* 

<0.5 

<0.02 

0.1±0.05 

Carlton KFHP« 

<0.5 

<0.02 

0.0±0.03 

Now KFHP» 

<0.5 

<0.02 

0.1+0.03 

Now 100s 100FHP* 

<0.5 

<0.02 

0.UO.O3 

Carlton KFMSP 

0.6±0.05 

0.10±0.004 

1 .4±0.1 

Carlton 100's 100FHP 

0.8±0.1 

0.13±0.01 

1 .2±0,1 

Carlton 100’s 100FMHP 

0.9±0.1 

0.ISaO.OI 

1 .2±0.1 

Benson & Hedges RFHP 

0.9+0.1 

0.10±0.01 

2.0±0.1 

Carlton KFSP 

1.0±0.04 

0.13±0.01 

2.0±0,1 

Now KFMSP 

1 .1±0.1 

0.13±0.01 

2.4±0.1 

Cambridge KFSP 

1.1±0.1 

0.15±0.01 

1.8±0.1 

Now KFSP 

1.2±0.1 

0.15±0.01 

2.6±0.1 

Kool Ultra KFMSP 

2.1±0.2 

0.21±0.02 

2.2±0.2 

Now 100s 100FMSP 

2.9±0.1 

0.26ji0.01 

4.7±0.2 

Now 100s 100FSP 

3.0±0.1 

0.30±0.01 

4.9±0.2 

Kent III KFSP 

3.2±0.2 

0.37±0.02 

4.U0.2 

Triumph KFMSP 

3.6±0.2 

0.39±0.02 

4.5±0.3 

Triumph KFSP 

3.6±0.2 

0.39±0.02 

4.7±0.3 

Carlton 100's 100FSP 

4.2±0.3 

0.39±0.02 

5.7±0.4 

Kent III 100s 100FSP 

4.2±0.2 

0.46±0.02 

5,7±0.3 

Iceberg 100’s 100FMSP 

4.2±0.2 

0.37±0.01 

6.2±0.3 

Triumph 100s 100FSP 

4.4±0.2 

0.47±0.02 

5.9±0.3 

Merit Ultra Lights KFMSP 

4.4±0.1 

0.38±0.01 

5.5±0.2 

Triumph 100s 100FMSP 

4.5±0.2 

0.48±0.02 

6.2±0.3 

Vantage Ultra Lights KFMSP 

4.6±0.1 

0.36±0.02 

6.6±0.2 

Tareyton Lights KFSP 

4.8±0.1 

0.39±0.01 

5.6±0.2 

Cambridge 100's lOOFSP 

4.8±0.2 

0.44±0.01 

7.2±0.2 

Kent III 100s 100FHP 

4.9±0.2 

0.52±0.02 

6.9A0.3 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP 

4.9±0.1 

0.41±0.01 

7.9±0.2 

Kool Ultra 100's 100FMSP 

4.9±0.2 

0.42d:0.02 

5.1±0.2 

True KFMSP 

4.9±0.6 

0.47±0.04 

5.1±0.4 

Vantage Ultra Lights 100s 100FMSP 

5.0±0.2 

0.43+0.02 

8.2±0.3 

Salem Ultra Lights lOO’s 100FMSP 

5.0±0.1 

0.41±0.01 

8.2±0.2 

Carlton 100’s 100FMSP 

5.1±0.3 

0.45±0.02 

6.9±0,4 

Merit Ultra Lights 100's 100FMSP 

5.1±0.2 

0.42±0.01 

6.7±0.2 

Winston Ultra Lights KFSP 

5.2±0.2 

0.43±0.01 

8.1±0.2 

True KFSP 

5.2±0.4 

0.50±0.03 

5.U0.3 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP 

5.2±0.1 

0.43±0.01 

8.5±0.2 

Vantage Ultra Lights KFSP 

5.3±0.1 

0.44±0.01 

8.0±0.2 

Merit Ultra Lights KFSP 

5.3±0.2 

0.43±0.01 

6.9±0.3 

Salem Ultra Lights KFMSP 

5.3+0.2 

, 0.42±0.02 

8.2±0.3 

B&H Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP 

5.4±0.1l^ 

0.44±0.01 

6.4±0.2 

Carlton Slims 100’s 100FMHP 

5.5±0.1 

0.50±0.01 

6.7±0.2 

B&H Deluxe Ultra Lights 100's 100FMHP 

5.6i;0.2 

0.44±0.01 

6.5±0.3 

Carlton Slims 100's 100FHP 

5.r±0.2 

0.49±0.01 

6.8±0.3 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP 

5.8±0.2 

0.48±0.02 

7.9±0.3 

Concord (Open) KFMSP 

6.0±0.4 

0.46±0.03 

4.9±0.5 


*Not possible to rank. Listed alphabetically. 
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£.tia.n.ds, 


Bright KFMSP 
Bright 100s 100FMSP 
Carlton 120»s 120FMSP 
Carlton 120's 120FSP 
Pall Mall Extra Light KFSP 
Tareyton Long Lights lOOFSP 
Lucky Strike Lights KFSP 
L & H Long Lights lOOFSP 
Merit KFMSP 

Kent Golden Lights KFMSP 

Salem Slim Lights 100‘s 100FMHP 

Merit KFHP 

Merit KFSP 

True 100's lOOFSP 

True 100's 100FMSP 

Parliament Lights KFHP 

Lucky Strike Lights 100's lOOFSP 

Camel Lights KFSP 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP 

Kent Golden Lights KFSP 

Salem Lights 100’s 100FMSP 

Old Gold Lights KFSP 

Virginia Slims Lights 100FMHP 

Vantage KFMSP 

Newport Lights KFMSP 

Vantage KFSP 

Vantage 100s 100FMSP 

Virginia Slims Lights 100FHP 

Vantage 100s lOOFSP 

Newport Lights 100’s 100FMSP 

More Lights lOOs 100FMHP 

Newport Lights KFMHP 

Kent Golden Lights 100s lOOFSP 

More Lights 100s 100FHP 

Century Lights (25) KFSP 

Camel Lights KFHP 

Newport Lights 100’s 100FMHP 

Kent Golden Lights KFHP 

Parliament Lights KFSP 

Belair lOO’s 100FMSP 

True Gold KFSP 

Merit 100’s 100FHSP 
Kent Golden Lights lOOs 100FHP 
Salem Lights KFMSP 
Players Lights 25*s KFMSP 
Merit 100’s lOOFSP 
Winston Lights KFHP 
Players Lights 25's KFSP 
Kool Lights KFMSP 


Tar 

Nicotine 

CO 

mjtZcig 

mgZ.cig 

mgZolg 


6.3+0.1 

0,49±0.01 

9.0±0.3 

6.5±0.2 

0.52±0.02 

10.2±0,3 

6. 6±0.2 

0.63i;0.02 

5. 63 : 0 .3 

6,8±0.2 

0.64±0.02 

5.9±0.2 

7. 0±0. 2 

0.62±0,02 

7.33:0.2 

7.6±0.2 

0.63±0.02 

8.6±0.3 

7.8±0.3 

0.60±0.02 

9. 83 : 0 .4 

8,0±0.2 

0.75±0.02 

7.03:0.2 

8.1±0.2 

0.58±0.02 

10.2±0.2 

8.U0.3 

0.70±0.03 

9.03:0.4 

8.2+0.3 

0,62±0,02 

9.2±0.3 

8.3+0.2 

0.58±0.01 

10.3+0.3 

8.3+0.1 

0.59±0.01 

10.3±0.2 

8.i}±0.4 

0.75jt0.03 

8.23:0.4 

8.4±0.5 

0.74±0.03 

8.7±0.5 

8.6±0,3 

0.61±0.02 

9.43:0.3 

8,7±0.3 

0.70±0.02 

10.03:0.3 

8.8±0.2 

0.63±0.01 

12.83:0.3 

8.8±0.3 

0.76±0.02 

9.7±0.5 

8.9a0.2 

0.74±0.02 

1 0.33:0.4 

8.9±0.1 

0.7 Oj^O .01 

11.4±0.3 

8.9±0.3 

0.80±0.02 

10.23:0.4 

8.9+0.2 

0.63±0.01 

9.8±0.3 

9.0±0.2 

0.64±0.02 

11.3±0.3 

9.0±0.3 

0.75±0.03 

10.6±0.4 

9.0±0.2 

0.64±0.02 

12.93:0.3 

9.1±0.2 

0.65±0.01 

12.33:0.3 

9.1±0.2 

0.66±0.02 

9.6±0 ♦ 3 

9.2±0.2 

0.65±0.01 

12.3+0.3 

9.2+0.2 

0.80±0.02 

10.2±0.3 

9.4+0.2 

0.72±0.02 

10.13:0.3 

9.5±0.3 

0.76±0.02 

11.0±0.4 

9.6+0.2 

0.82±0.02 

10.53:0.3 

9.6±0.2 

0.77±0.02 

9.9±0.3 

9.6±0.2 

0.69±0.02 

12 . 03 : 0.2 

9.7±0.3 

0.69±0.02 

11.0±0.4 

9.8±0.3 

0.83±0.02 

11.2±0.5 

9.8±0.3 

0.77±0,02 

11.4±0.3 

9.8±0.3 

0.70±0.02 

1 0 . 83 : 0 .3 

9.8±0.2 

0.68±0.02 

10.U0.3 

9.9±0.2 

0.76^0.02 

12.43:0.3 

10.0i;0.2 

0.71±0.01 

11.83:0.3 

10.0±0.4 

0.85±0.03 

1 1 .43:0.6 

10.0±0.2 

0.71±0.01 

12.93:0.3 

10.1±0.2 

0.69±0.01 

11.4±0,2 

10.U0.2 

0.71±0,01 

12.3+0.4 

10.2±0.3 

0.673:0.02 

12.03:0.3 

10.2±0.2 

0.70±0.01 

11.43:0.3 

10.3+0.3 

0.77±0.02 

10.9±0.2 


I > 
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Br_ajixi.£ 


Pall Mall Light 100’s 100FSP 

L & M Lights KFSP 

B&H Deluxe Lights 100’s 100FHP 

Kool Lights 100’s 100FMSP 

B&H Deluxe Lights 100's 100FMHP 

Winston Lights KFSP 

Silva Thins 100FHP 

Richland Lights (25) KFSP 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 

Raleigh Lights 100’s 100FSP 

Raleigh Lights KFSP 

Marlboro Lights 100’s 100FSP 

Viceroy Lights KFSP 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP 

Marlboro Lights KFHP 

Century Lights 100’s (25) 100FMSP 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Ritz 100FMHP 

Marlboro Lights KFSP 

Belair KFHSP 

Camel Lights 100's 100FSP 

Silva Thins 100FMSP 

True Gold 100FSP 

Satin lOO’s 100FMSP 

Satin 100’5 100FSP 

Lucky Strike KFSP 

Winston Lights lOO’s 100FSP 

Marlboro Lights 25’s KFSP 

Century Lights lOO’s (25) 100FSP 

Players KFHP 

True Gold IOOFHP 

Benson & Hedges Multifilter KFSP 
Ritz IOOFHP 

Viceroy Lights 100’s 100FSP 

Kool Milds (25) KFMP 

Dunhill Deluxe Lights lOO’s IOOFHP 

Parliament Lights 100’s 100FSP 

Kent Micronite II KFHP 

Lucky Strike KFHP 

Kool Milds KFMSP 

Players KFMHP 

Players 25's Lights lOO’s 100FSP 
Players 25's Lights 100’s 100FMSP 
Kool Milds 100’s 100FMSP 
Dunhill Deluxe Lights Kings KFHP 
Lucky Strike Filters 100's 100FSP 
Doral lOO’s Filter Lights 100FSP 
Benson & Hedges Multifilter KFMSP 
Eve Slim Lights lOO’s 100FMHP 


Tar 

Nicotine 

CO 

mg/cig 

ingZ.g.l,e 

mg/cia 


1 0.5±0.3 

0.80±0.02 

12.4+0.4 

10.5+0.3 

0.87+0.02 

9.9±0.3 

10. 5±0 .2 

0.76±0.02 

12.0±0.3 

10.5±0.3 

0.81±0.02 

10.1±0.4 

10.6+0.2 

0.77±0.02 

11.5+0.3 

10.6±0.2 

0.76±0.01 

12.8±Q.3 

10.7±0.2 

0.85±0.02 

11.2±0.3 

10.7+0.2 

0.75±0.02 

13.1±0.3 

10.8±0.2 

0.76±0.02 

12.3+0.4 

10.8±0.2 

0.78±0.02 

13.0j:0.4 

10.8±0.2 

0,77±0,02 

13.0±0.3 

10.9±0,2 

0.77±0.02 

12.6±0.3 

11.0+0.2 

0.75±0.02 

13.5±0.3 

11.0±0.2 

0.78±0.01 

12.9+0.3 

11.0±0.2 

0.75±0.02 

11.8±0.3 

11.1±0.2 

0.78±0.01 

12.5+0.3 

11.1+0.3 

0.86±0.02 

11.9±0.3 

11.2±0.1 

0.81±0.01 

11.1±0.2 

11.2±0.3 

0.77+0.02 

12.0±0.2 

11.2+0.2 

0.83+0.02 

10.5±0.2 

11.3+0.2 

0.78±0.02 

12.9±0.4 

11.4±0.3 

0.94±0.03 

10.6±0.3 

11.4±0.2 

0.85±0.02 

15.4±0.4 

11 .H±0.2 

0.92±0.02 

13.6±0.4 

11.4±0.3 

0.92±0.02 

13.8±0.4 

11.5±0.3 

0.83±0.02 

12.6±0.3 

11.5±0.2 

0.81±0.02 

13.3+0.4 

11.5+0.3 

0.79±0.02 

12.1±0.2 

11.5+0.2 

0.83±0.02 

13.0±0.3 

11.6±0.2 

0.80±0.02 

11.7±0.2 

11.6±0.2 

0.89±0.01 

1 5.8i:0.5 

11.6±0.3 

0.81±0.02 

11.3±0.3 

11.6+0.2 

0.85±0.01 

13.0±0.3 

11.7±0.2 

0.82±0.02 

14.7±0.4 

11.7±0.3 

0.81±0.02 

13.5+0.3 

11.8±0.2 

0.89±0.02 

11.3±0.2 

11.8±0.2 

0.85±0.02 

12.8±0.3 

11.9+0.3 

0.86±0.02 

12.4±0.3 

11.9±0.2 

0.87±0.02 

12.6±0.3 

12.0±0.3 

0.85i:0.02 

13.4±0.3 

12.0±0.2 

0.79±0.02 

11.8i:0.2 

12.0±0.2 

0.82±0.02 

13.7±0.3 

12.1+0.2 

0.82±0.01 

13.4±0.2 

12.1±0.2 

0.87+0.02 

13.8±0.4 

12.2±0.2 

0.87+0.02 

11.6±0.3 

12.2±0.3 

0.95±0.02 

13.3±0.4 

12.5±0.3 

0.81+0.02 

■14.3±0.3 

12.5+0.4 

0.83±0.02 

11.2±0.5 

12.6+0.3 

0.92±0.02 

11.0±0.3 


Page 3 


PM3000762287 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/khbl0001 




Brands 


Silva Thins lOOFSP 

Eve Slim Lights 100's 100FHP 

Doral Filter Lights KFMSP 

Doral 100's Filter Lights 100FMSP 

Doral Filter Lights KFSP 

Kent Mlcronite II KFSP 

Old Gold Lights 100FSP 

Eve Lights 120»s 120FHP 

Eve Lights 120's 120FMHP 

Lark Lights KFSP 

L & H Super Kings 100FSP 

L t M KFSP 

Stride KFSP 

Lark KFSP 

L & H KFHP 

Tareyton 100's 100FSP 

Pall Mall Light 100’s 100FMSP 

Tareyton KFSP 

St. Moritz 100FSP 

Kent Micronite II 100s 100FSP 

Stride 100’s 100FSP 

Lark Lights 100's 100FSP 

Stride 100's 100FMSP 

Dorado KFSP 

St. Moritz 100FMSP 

Virginia Slims Lights 120's 120FMHP 

Players 100's 100FMHP 

Galaxy KFSP 

Concord (Close) KFMSP 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP 

Lark 100FSP 

Players 100's 100FHP 

Virginia Slims 100FSP 

Virginia Slims 100FMSP 

Saratoga 120's 120FMHP 

Century (25) KFSP 

Benson & Hedges KFHP 

Saratoga IPO's 120FHP 

Camel Filters KFSP 

Montclair KFMSP 

Kent Micronite II 100s 100FMSP 

Newport KFMHP 

Astor 100'3 100FHP 

Pall Mall 100’s 100FSP 

Philip Morris International 100FMHP 

More 120s 120FMSP 

Raleigh KFSP 

More 120s 120FSP 

Winston KFSP 


Tar 

Nicotine 

CO 

mg/.c.ig 

mg/cig 

mg/.cig 


12.6±0.3 

0.99±0.02 

11.5+0.3 

12.7+0.2 

0.95±0.03 

11.0±0.2 

12.7+0.3 

0.71±0.02 

15.4+0.5 

12.8±0.2 

0.80+0.02 

14.7±0.3 

12.8+0.3 

0.73+0.02 

15.3±0.4 

13.0±0.3 

0.94±0.02 

13.4+0.4 

13.0±0.3 

0.97±0.02 

18.0+0.4 

13.2±0.3 

1.04±0.02 

12.2+0.4 

13.3±0.4 

1.05±0.03 

12.3±0.4 

13.3±0.1 

0.96+0.02 

13.8±0.2 

13.3+0.2 

0.97+0.02 

14.3+0.4 

13.3±.0.4 

0.91+0.02 

13.7+0.3 

13.4±0.2 

0,92±0.01 

13.3±0.3 

13.5+0.3 

0.91±0.02 

14,2+0.4 

13.7±0.4 

0.91+0.02 

14.0±0.4 

13,74:0.2 

0.94+0.02 

17.2+0.4 

13.8±0,3 

1.04±0.02 

I3.8dt0.4 

- 14.0±0.2 

0.91±0.02 

16.2+0.4 

14.1±0.4 

1.03±0.02 

14.8+0.5 

14.14-0.4 

1 .08dt0.03 

13.2+0.5 

14.2+0.3 

1.04±0.02 

14.5+0.4 

14.2+0.2 

1.08+0.02 

14.9+0.4 

14.3+0.3 

1.03+0.02 

13.8±0.3 

14.3±0.3 

0.90+0.02 

14.5+0.3 

14.4+0.3 

1.06±0.03 

14.8+0.4 

14.4±0.3 

0.99±0.02 

14.6+0.3 

14.5+0.2 

0.92±0.01 

14.0+0.3 

14.5±0.2 

0.98±0.02 

15.3+0.4 

14.74-0.3 

0.87+0.02 

14.0±0-4 

14.7±0.3 

■ 1.01±0.02 

15.0±0.5 

14.7+0.3- V. 

- 1.01±0.02 

16.2±0.4 

14.8+0.2 ® 

0.96+0.02 

14.2+0.3 

15.24-0.4 

0.99±0.02 

13.9i.0.3 

15.2±0.3 

0.99+0.02 

13.7±0,4 

15.3±0.3 

1.04±0.02 

14.8+0.4 

15.4±0.2^'' 

0.98±0.02 

17.0±0.4 

1 5. 5:t0.3 

1.13±0.03 

12.5+0.3 

15.5+0.2 

1.05±0.02 

14.8±0.3 

15.7+0.3 

1.00±0.02 

15.7±0.4 

15.7±0.4 

1.01±0.03 

16.U0.4 

15.9±0.4 

1.25±0.02 

15.1±0.4 

16.2+0.3 

1.15±0.02 

17.4+0.4 

16.2+0.3 

1.1U0.03 

17.1±0.5 

16.5±0.3 

1,16±0.03 

17.0±0.4 

16.SaO.2 

1.01±0.01 

16,1±0.3 

16.5±0.3 

1.19±0.02 

20.4±0.5 

16.6±0.3 

0.99±0.02 

i5.8±0.4 

16.6±0.3 

1.13+0.02 

20.3+0.6 

16.8±0,3 

1.10+0.02 

15.6±0.4 
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Brands 


Richland (25) KFSP 

Astor TOO’5 100FMHP 

Camel Filters KFHP 

Kool KFHHP 

Marlboro KFMSP 

Salem T00*s 100FMSP 

Viceroy Super Long lOO's 100FSP 

Viceroy KFSP 

Pall Hall KFSP 

Salem KFMSP 

Marlboro KFHP 

Benson & Hedges 100's 100FMHP 

Century lOO’s (25) 1OOFSP 

Tall 1203 120FMSP 

Marlboro KFSP 

Marlboro 25's KFSP 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP 

Richland (25) KFMSP 

Old Gold Filters KFSP 

Astor KFHP 

Fiesta KFSP 

Benson & Hedges 100’s 100FHP 

Marlboro lOO's 100FHP 

Benson & Hedges lOO's 100FHSP 

Alpine KFMSP 

Newport (25) KFMSP 

Newport KFMSP 

Picayune RNFSP 

Winston KFHP 

Raleigh Con Filtro RFSP 

Marlboro 100's 100FSP 

Raleigh 100’s lOOFSP 

Benson & Hedges 100's 100FSP 

Winston lOO’s 100FSP 

Kool (25) KFMSP 

Philip Morris International 100FHP 

Kool KFMSP 

Salem KFMHP 

Max 1203 120FMSP 

Half & Half KFSP 

Max 120s 120FSP 

Spring 100's 100FMSP 

Tall 120s 120FSP 

English Ovals RNFHP 

Chesterfield RNFSP 

Old Gold Filter lOO’s 100FSP 

Newport 100's 100FHHP 

Newport 100’s 100FMSP 

Newport 100's (25) 100FMSP 


Tar 

Nicotine 

CO 

Aolg 

ipg/cig 

mgZ-C-jg 


16 . 8 ± 0.5 

1 . 10 + 0.03 

16 . 3 + 0.4 

16 . 8±0 , 2 

1 . 12 + 0.02 

17 . 2 ± 0.3 

16 . 8±0 . 3 

1 . 05 ± 0.02 

16 . 1 ± 0.4 

16 . 8 ± 0.4 

1 . 09 ± 0.03 

17 . 6 + 0.4 

16 . 9 ± 0.3 

1 . 05 + 0.01 

14 . 8 + 0.3 

16 . 9 + 0.4 

1 . 13 ± 0.03 

17 . 9 + 0.6 

16 . 9 ± 0.3 

1 . 12 + 0.02 

15 . 8±0 . 3 

16 . 9 + 0.3 

1 . 01 ± 0.02 

15 . 6 + 0.3 

16 . 9 di 0 . 3 

1 . 09 ± 0.03 

17 . 0 + 0.3 

17 . 0 ± 0,3 

1 . 01 ± 0.02 

19 . 9 + 0.4 

17 . 0 ± 0.3 

1 . 04 + 0.02 

15 . 4 ± 0.3 

17 . 0 + 0.2 

1 . 08 + 0.02 

16 . 2 + 0.3 

17 . 0 + 0.2 

1.14±0.02 

19 . 9+0 . 3 

17 . U 0.4 

1 . 41 + 0.03 

17 . 8 + 0.5 

17 . 1 ± 0.3 

1 . 05 ± 0.02 

15 . 5 + 0.4 

17 . 1 + 0.3 

1 . 08 + 0.02 

15 . 4 + 0.3 

17 . 1 ± 0.3 

1 . 20 ± 0.03 

18 . 1 ± 0.4 

17 . 2 ± 0.2 

1 . 06 + 0.02 

16 . 7 + 0.4 

17 . 2 + 0.3 

1 . 21 ± 0.03 

18 . 5 ± 0.4 

17 . 2 ± 0.4 

1 . 02 + 0.02 

17 . 7 ± 0.5 

17 . 2 ± 0.3 

0 . 75 ± 0.02 

20 . 5 + 0.3 

17 . 2 ± 0.3 

1 . 09 ± 0.02 

16 . 6 + 0.4 

17 . 2 ± 0.3 

1 . 12 ± 0.02 

16 . 6±0 . 5 

17 . 2 + 0.3 

1 . 13 ± 0.02 

17 . 1 ± 0.4 

17 . 3 + 0.3 

1 . 06 ± 0.02 

15 . 5 + 0.3 

17 . 4 ± 0.4 

1 . 24 ± 0.02 

18 . 5 + 0.5 

17 . 4 + 0,3 

1 . 24 ± 0.03 

18 , 6 + 0.4 

17 . 4 ± 0.5 

1 . 16 + 0.03 

14 . 0 + 0.4 

17 . 4 + 0.3 

1 . 08 ± 0.02 

16 . 7 ± 0.4 

17 . 4 + 0.4 

0 . 87 + 0.02 

17 . 7 ± 0.3 

17 . 5 + 0.4 

1 . 11 ± 0.03 

16 . 3 + 0.4 

17 . 5 + 0.3 

1.12 + 0.02 

18 . 0 + 0.4 

17 . 7 ± 0.3 

1 . 15 + 0 -. 02 

17 . 3 ± 0.6 

17 . 9 + 0.3 

1 . 09 Ht 0.02 

18 . 1 ± 0.3 

18 . 0 ± 0.3 

1 . 16 + 0.03 

18 . 4 + 0.5 

18 . 0 + 0.3 

1 . 14 ± 0.02 

16 . 2 + 0.3 

18 . 0 ± 0.4 

1 - 18 ± 0.03 

18 . 3 + 0.5 

18 . 2 ± 0.3 

1 . 20 + 0.02 

16 . 2 + 0.3 

18 . 2 + 0.3 

1 . 45 + 0.03 

17 . 7 + 0.4 

18 . 2 + 0.4 

1 . 28 ± 0.03 

16 . 6 + 0.4 

18 . 6 + 0.5 

1 . 5 U 0.03 

18 . 1 ± 0.5 

18 . 8 + 0.2 

1 . 08 + 0.01 

17 . 9 + 0.4 

19 . 8 ± 0.5 

1 . 55 + 0.03 

21 , 3 ± 0.6 

20 . 2 + 0.5 

1 . 40 + 0.04 

12 , 9 + 0.3 

20 . 2 + 0.6 

1 . 23 ± 0.03 

13 . 3 + 0.4 

20 . 4 ± 0.3 ^ 

1 . 48 ± 0.02 

19 . 9 + 0.4 

20 . 5 ± 0.4 

1 . 51 + 0.02 

20 . 1 ± 0.4 

20 . 6 ± 0.3 

1 . 48 + 0.02 

21 . 0 ± 0.3 

21 . 1 + 0.5 

1 . 54 ± 0.03 

20 . 6 + 0.6 
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brands 


Camel RNFSP 

Kool RKFMSP 

Philip Morris RNFSP 

Players RNFHP 

Chesterfield KNFSP 

English Ovals KNFHP 

Pall Hall KNFSP 

Lucky Strike RNFSP 

Raleigh KNFSP 

Old Gold Straights KNFSP 

Herbert Tareyton KNFSP 

Philip Morris Commander KNFSP 

Bull Durham KFSP 


Tar 

Nicotine 

CO 

mg/oip 

mE/cis 

mg/cip 

21 .7+0*4 

1.32+0.03 

15.9±0.5 

22.4±1.2 

1,23+0.04 

15.2±0.4 

23.6±0.4 

1,35+0.03 

14.4+0.3 

23.7±0.5 

1.50±0.03 

14.7+0.4 

23.9+0.3 

1*5 3+0.02 

16.0+0.3 

23.9+0.5 

1.71±0.04 

15.6+0.3 

24.6+0.5 

1.49±0.03 

17.7+0.4 

25.4+0.6 

1.46±0.03 

18.0+0.4 

25.5±0.3 

1.36+0.03 

19.2+0,4 

25.8+0.4 

1.58+0.03 

18.3+0.3 

26.4+0.7 

1.67+0.04 

18.1±0.5 

28.6di0.5 

1,64±0.03 

17.3+0.4 

28.9+0,5 - 

1,85+0.03 

24.2+0.5 
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Nicotine Rankings 
256 Brands 


PM3000762291 
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Nicotine 

Tar 

CO 

Brands 

iag/g.i£ 

mg/cig 

mg/-C.i£ 


Cambridge KFHP* 

<0.02 

<0.5 

0,1±0.05 

Carlton KFHP* 

<0.02 

<0.5 

0.0±0.03 

Now KFHP* 

<0.02 

<0.5 

0.1+0.03 

Now 100s 100FHP* 

<0.02 

<0.5 

0.1+0.03 

Carlton KFMSP 

0.10±0.004 

0.6+0.05 

1 . 4di0.1 

Benson & Hedges RFHP 

0.10+0.01 

0.9+0.1 

2.0+0.1 

Carlton 100’s 100FMHP 

0.13±0.01 

0.9+0.1 

1 .2±0.1 

Carlton KFSP 

0.13±0.01 

1.0+0.04 

2.0±0.1 

Carlton 100’s 100FHP 

0.13+0.01 

0.8±0.1 

1.2±0.1 

Now KFMSP 

0.13±0.01 

1.1+0.1 

2.4±0.1 

Cambridge KFSP 

0.15±0.01 

1 .1±0.1 

1,8±0.1 

Now KFSP 

0.15±0.01 

1 .2±0.1 

2.6+0.1 

Kool Ultra KFMSP 

0.21±0.02 

2.1+0.2 

2.2±0.2 

Now 100s 100FMSP 

0.26±0.01 

2.9+0.1 

4.7±0.2 

Now 100s 100F5P 

0.30±0.01 

3.0+0.1 

4.9±0.2 

Vantage Ultra Lights KFMSP 

0.36±0.02 

4.6±0.1 

6.6±0.2 

Iceberg 100’s 100FMSP 

0.37±0.01 

4.2±0.2 

6.2±0.3 

Kent III KFSP 

0.37±0.02 

3.2±0.2 

4.1±0.2 

Merit Ultra Lights KFMSP 

0.38±0.01 

4.4±0.1 

5.5±0.2 

Carlton 100's 100FSP 

0.39±0.02 

4.2+0.3 

5.7±0.4 

Tareyton Lights KFSP 

0.39±0.01 

4,8+0.1 

5.6+0.2 

Triumph KFMSP 

0.39±0.02 

3.6±0.2 

4.5+0.3 

Triumph KFSP 

0.39±0.02 

3.6+0.2 

4.7±0.3 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP 

0.41±0.01 

4.9+0.1 

7.9±0.2 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP 

0.41±0.01 

5.0±0.1 

8.2±0.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP 

0.42±0.01 

5.1±0.2 

6.7±0.2 

Kool Ultra lOO’s 100FMSP 

0.42±0.02 

4.9±0.2 

5.1±0.2 

Salem Ultra Lights KFMSP 

0.42±0.02 

5.3±0.2 

8.2±0.3 

Winston Ultra Lights KFSP 

0.43+0.01 

5.2±0.2 

8.1+0.2 

Vantage Ultra Lights 100s 100FMSP 

0.43±0.02 

5.0±0.2 

8.2+0.3 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP 

0,43±0.01 

5.2±0.1 

8.5±0.2 

Merit Ultra Lights KFSP 

0.43+0.01 

5.3+0.2 

6.9±0.3 

B&H Deluxe Ultra Lights lOO's 100FHP 

0.44±0.01 

5.4±0.1 

6.4±0.2 

Vantage Ultra Lights KFSP 

0.44±0.01 

5.3+0.1 

8.0±0.2 

B&H Deluxe Ultra Lights lOO's 100FMHP 

• 0.44±0.01 

5.6+0.2 

6.5±0.3 

Cambridge lOO’s lOOFSP 

0.44±0.01 

4.8±0.2 

7.2±0.2 

Carlton lOO’s 100FMSP 

0.45±0.02 

5.1±0.3 

6.9±0.4 

Concord (Open) KFMSP 

0.46i:0.03 

6.0±0.4 

4.9±0.5 

Kent III 100s 100FSP 

0.46±0.02 

4.2±0.2 

5.7±0.3 

True KFMSP ' 

0.47±0.04 

4.9±0.6 

5.1±0.4 

Triumph 100s 100FSP 

0.47±0.02 

4.4±0.2 

5.9±0.3 

Triumph 100s 100FMSP 

0.48±0.02 

4.5±0.2 

6.2±0.3 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP 

0.48±0.02 

5.8±0.2 

7.9±0.3 

Bright KFMSP 

0.49±0.01 

6.3+0.1 

9.0±0.3 

Carlton Slims 100's 100FHP 

0.49±0.01 

5.7±0.2 

6.8i0.3 

Carlton Slims 100’s 100FMHP 

0.50±0.01 

5.5±0.1 

6.7+0.2 

True KFSP 

0.50±0.03 

5.2±0.4 

5.U0.3 


•Not possible to rank. Listed alphabetically. 
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Brands 


Bright 100s 100FMSP 
Kent III 100s 100FHP 
Merit KFHP 
Merit KFMSP 
Merit KFSP 

Lucky Strike Lights KFSP 

Parliament Lights KFHP 

Pall Mall Extra Light KFSP 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP 

Camel Lights KFSP 

Tareyton Long Lights lOOFSP 

Carlton 120's 120FMSP 

Virginia Slims Lights 100FMHP 

Carlton 120's 120FSP 

Vantage KFMSP 

Vantage KFSP 

Vantage lOOs lOOFSP 

Vantage lOOs 100FMSP 

Virginia Slims Lights lOOFHP 

Winston Lights KFHP 

Belair lOO's 100FMSP 

Players Lights 25’s KFMSP 

Century Lights (25) KFSP 

Camel Lights KFHP 

Lucky Strike Lights 100's lOOFSP 

Players Lights 25's KFSP 

Parliament Lights KFSP 

Salem Lights 100's 100FMSP 

Kent Golden Lights KFMSP 

Salem Lights KFMSP 

Doral Filter Lights KFMSP 

Merit lOO's 100FMSP 

Merit lOO's lOOFSP 

More Lights 100s 100FMHP 

Doral Filter Lights KFSP 

True lOO's 100FMSP 

Kent Golden Lights KFSP 

Richland Lights (25) KFSP 

Viceroy Lights KFSP 

Newport Lights KFMSP 

True 100's lOOFSP 

L & H Long Lights lOOFSP 

Fiesta KFSP 

Marlboro Lights KFHP 

B&H Deluxe Lights 100's 100FHP 

True Gold KFSP 

Winston Lights KFSP 

Benson & Hedges Lights lOO's 100FMSP 
Kent Golden Lights 100s 100FMSP 


Nicotine 

Tar 

CO 

mg/cig 

mgZ.c.ig 

mg/_cjLg 


0.52+0.02 

6.5±0.2 

10.2+0.3 

0.52+0.02 

4.9+0.2 

6.9+0.3 

0.58±0.01 

8.3±0.2 

10.3+0.3 

0.58±0.02 

8.1±0.2 

10.2+0.2 

0.59±0.01 

8.3+0.1 

10.3+0.2 

0.6 0+0.02 

7.8±0.3 

9.8±0.4 

0.61+0.02 

8.6±0.3 

9.4+0.3 

0.62+0.02 

7.0+0.2 

7,3±0.2 

0.62+0.02 

8.2+0.3 

9.2±0.3 

0.63+0.01 

8.8±.0.2 

12.8±0.3 

0.63+0.02 

7.6+0.2 

8.6±0.3 

0.63+0.02 

6,6+0,2 

5.6+0.3 

0.63±0.01 

8.9±0.2 

9.8±0.3 

0.64+0.02 

6.8±0.2 

5.9±0.2 

0.64+0.02 

9..0±0.2 

11.3±0.3 

0.64+0.02 

9.0+0.2 

12.9+0.3 

0.65+0.01 

9.2+0.2 

12.3±0.3 

0.65+0.01 

9.1+0.2 

12.3+0.3 

0.66+0.02 

9.1+0.2 

9.6+0.3 

0.67+0.02 

10.2±0.3 

12.0+0.3 

0.68+0.02 

9.8±0.2 

10.1±0.3 

0.69±0.01 

10.1+0.2 

11.4+0.2 

0.69+0.02 

9.6+0.2 

12.0+0.2 

0.69+0.02 

9.7±0.3 

11.0+0.4 

0,70+0.02 

8.7±0.3 

10.0+0.3 

0.70±0.01 

10.2±0.2 

11.4+0.3 

0.70+0.02 

9.8±0.3 

10.8+0.3 

0,70+0.01 

8.9+0.1 

11.4+0.3 

0.70+0.03 

8.U0.3 

9.0+0.4 

0.71+0.01 

10.0+0.2 

12.9+0.3 

0,71±0.02 

12.7±0.3 

15.4±0.5 

0.71±0.01 

10.0+0.2 

n .8±0.3 

0.71±0.01 

10.1h:0.2 

12.3±0.4 

0.72±0.02 

9.4±0.2 

lO.UO.S 

0.73±0.02 

12.8±0.3 

15.3±0.4 

0.74+0,03 

8,4±0.5 

8.7+0.5 

0.74±0.02 

8.9±0.2 

10.3±0.4 

0.75±0.02 

10.7+0.2 

13.1+0.3 

0.75+0.02 

11.0+0.2 

13.5+0.3 

0.75±0.03 

9.0+0.3 

10.6+0.4 

0.75+0.03 

8.4jt0.4 

8.2±0.4 

0.75+0.02 

8.0±0.2 

7.0+0.2 

0.75+0.02 

17.2+0.3 

20.5+0.3 

0.75+0.02 

11.0+0.2 

11.8±0.3 

0.76±0.02 

10.5±0.2 

12.0+0.3 

0.76±0.02 

9.9+0.2 

12.4±0.3 

0.76+0.01 

10.6+0.2 

12.8+0.3 

0.76±0.02 

10.8±0.2 

12.3+0.4 

0.76+0.02 

8.8±0.3 

9.7+0.5 
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Brands. 


Newport Lights KFHHP 

Marlboro Lights KFSP 

Marlboro Lights 100*s 100FSP 

BiH Deluxe Lights 100's lOOFMHP 

Kool Lights KFMSP 

More Lights 100s 100FHP 

Raleigh Lights KFSP 

Kent Golden Lights KFHP 

Raleigh Lights 100's 100FSP 

Camel Lights 100's 100FSP 

Century Lights 100's (25) 100FMSP 

Benson i Hedges Lights 100’s 100FSP 

Marlboro Lights 25's KFSP 

Players KFHHP 

Players KFHP 

Newport Lights lOO's 100FMSP 
Old Gold Lights KFSP 
Doral 100's Filter Lights lOOFMSP 
Pall Mall Light 100’s 100FSP 
Benson 4 Hedges Multifilter KFSP 
Ritz lOOFMHP 

Winston Lights 100's 100FSP 
Kool Milds (25) KFMSP 
Doral 100's Filter Lights 100FSP 
Kool Lights 100's lOOFMSP 
Kent Golden Lights 100s 100FSP 
Players 25's Lights lOO's 100FSP 
Players 25's Lights 100's lOOFMSP 
Viceroy Lights 100's 100FSP 
Benson 4 Hedges Multifilter KFMSP 
Newport Lights 100's lOOFMHP 
Lucky Strike KFSP 
Belair KFMSP 

Century Lights 100's (25) 100FSP 
Kent Golden Lights 100s 100FHP 
Kool Hilds KFMSP 
Silva Thins 100FHP 
Ritz 100FHP 

Parliament Lights lOO's lOOFSP 
True Gold 100FSP 

Lucky Strike Menthol lOO's lOOFMSP 

Kent Micronite II KFHP 

Raleigh Con Filtro RFSP 

Dunhill Deluxe Lights Kings KFHP 

Concord (Close) KFMSP 

Kool Hilds lOO's lOOFMSP 

Lucky Strike KFHP 

L & H Lights KFSP 

True Gold lOOFHP 


Nicotine 

Tar 

CO 

.mgZ.c.lg 

mg/oig 

mg/oig 


0.76±0.02 

9.5±0.3 

11.0+0.4 

0.77±0.02 

11 .2±0.3 

12.0i:0.2 

0.77±0.02 

10.9+0.2 

12.6±0.3 

0.77+0.02 

10.6±0.2 

11.5+0.3 

0.77±0.02 

10.3+0.3 

10.9±0.2 

0.77±0.02 

9.6±0.2 

9.9±0.3 

0.77+0.02 

10.8±0.2 

13.0+0.3 

0.77±0.02 

9.8±.0.3 

11.4±0.3 

0.78±0.02 

10.8±0.2 

13.0±0.4 

0.78±0.02 

11.3+0.2 

12.9±0.4 

0.78±0.01 

11.1±0.2 

12.5±0.3 

0.78±0.01 

11. 0±0 .2 

12.9diO. 3 

0.79±0.02 

11.5+0.3 

12.1±0.2 

0.79±0.02 

12.0±0.2 

11.8±0. 2 

0.80+0.02 

11.6±0.2 

11.7±0.2 

0.80±0.02 

9.2+0.2 

10.2±0.3 

0.80±0.02 

8.9±0.3 

10.2±0.4 

0.80±0.02 

12.8+0.2 

14.7±0.3 

0.80±0.02 

10.5±0,3 

12.4±0.4 

0.81+0.02 

11.6+0.3 

11.3±0.3 

0.81±0.01 

11.2±0.1 

11.1±0.2 

0,8lj;0.02 

11.5+0.2 

13.3±0.4 

0.81±0.02 

11.7±0.3 

13.5±0.3 

0.8U0.02 

12.5±0.3 

14.3+0.3 

0,81±0.02 

10.5±0.3 

10.1±0.4 

0.82±0.02 

9.6±,0.2 

10.5+0.3 

0.82±0.02 

12.0±0.2 

13.7±0.3 

0.82±0.01 

12.1±0.2 

13.4±0.2 

0.82±0.02 

11.7±0.2 

14.7+0.4 

0.83±0.02 

12.5±0.4 

11.2±0.5 

0.83±0.02 

9.8±0.3 

11.2±0.5 

0.83±0.02 

11.5±0.3 

12.6±0.3 

0.83±0.02 

11.2±0.2 

10.5+0.2 

0.83±0.02 

n.5±0.2 

13.0i:0.3 

0.85±0.03 

10.0±0.4 

11.4±0.6 

0.85±0.02 

12.0±0.3 

13.4±0.3 

0.85±0.02 

10.7±0.2 

11.2±0.3 

0.85±0.01 

11.6±0.2 

13.0±0.3 

0.85±0.02 

n. 8 ± 0.2 

12.8±0.3 

0.85±0.02 

11.4±0.2 

15.4+0.4 

0.86d:0.02 

11.1±0.3 

11.9±0.3 

0.86±0.02 

11.9±0.3 

12.4±0.3 

0.87+0.02 

17.4±0.4 

17.7±0.3 

0.87±0.02 

12.2+0.2 

11.6±0.3 

0.87±0.02 

14.7±0.3 

14.0+0.4 

0.87+0.02 

12.1±0.2 

1 3.8j:0.4 

0.87+0.02 

11.9±0.2 

12.6±0.3 

0.87±0.02 

10.5±0.3 

9.9±0.3 

0.89±0.01 

11.6±0.2 

15.8±0.5 
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Brands 


Dunhill Deluxe Lights 100’s 100FHP 

Dorado KFSP 

Tareyton KFSP 

L & M KFHP 

L & M KFSP 

Lark KFSP 

Stride KFSP 

Eve Slim Lights 100's 100FMHP 

Players 100's 100FMHP 

Satin 100's 100FSP 

Satin 100's lOOFMSP 

Tareyton 100's 100FSP 

Kent Micronite II KFSP 

Silva Thins lOOFMSP 

Lucky Strike Filters 100's 100FSP 

Eve Slin Lights lOO's 100FHP 

Players 100's 100FHP 

Lark Lights KFSP 

Old Gold Lights 100FSP 

L & M Super Kings 100FSP 

Century (25) KFSP 

Galaxy KFSP 

Raleigh KFSP 

Virginia Slims lOOFMSP 

Virginia Slims Lights 120's 120FMHP 

Silva Thins 100FSP 

Virginia Slims 100FSP 

Camel Filters KFSP 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP 

Lark 100FSP 

Salem KFHSP 

Montclair KFMSP 

Viceroy KFSP 

Philip Morris International 100FMHP 
Astor KFHP 

Stride 100’s lOOFMSP 

St. Moritz 100FSP 

Pall Mall Light 100's lOOFMSP 

Eve Lights 120’s 120FHP 

Saratoga 120's 120FMHP 

Stride 100's 100FSP 

Marlboro KFHP 

Camel Filters KFHP 

Marlboro KFMSP 

Marlboro KFSP 

Eve Lights 120's 120FHHP 

Saratoga 120»s 120FHP 

Alpine KFMSP 

St. Moritz lOOFMSP 


Page 


Nicotine 

Tar 

CO 

mg/cig 

wg/ci.g 

me/cig 


0 . 89 + 0.02 

11 . 8±0 . 2 

11 . 3 + 0.2 

0 . 90 + 0.02 

14 . 3 + 0.3 

14 . 5 + 0.3 

0 . 91 + 0.02 

14 . 0 + 0.2 

16 . 2 + 0,4 

0 . 91 + 0,02 

13 . 7 + 0.4 

14 . 0+0 . 4 

0 . 91 + 0.02 

13 . 3 + 0.4 

13 . 7 ± 0.3 

0 . 91 + 0.02 

13 . 5±0 . 3 

14 . 2 + 0.4 

0 . 92 + 0.01 

13 . 4 + 0.2 

13 . 3 ± 0.3 

0 . 92 + 0.02 

12 . 6 + 0.3 

11 . 0 + 0.3 

0 . 92 + 0.01 

14 . 5 + 0.2 

14 . 0 + 0.3 

0 . 92 + 0.02 

11 . 4 ± 0.3 

13 . 8 + 0.4 

0 . 92 + 0.02 

11 . 4 + 0.2 

13 . 6 + 0.4 

0 . 9 ^+ 0.02 

13 . 7 di 0.2 

17 . 2 ji 0.4 

0 . 94 ± 0.02 

13 . 0 + 0.3 

13 . 4 + 0.4 

0 . 94 ± 0.03 

11 . 4 + 0.3 

10 . 6 + 0.3 

0 . 95 + 0.02 

12 . 2 + 0.3 

13 . 3 ± 0.4 

0 . 95 ± 0.03 

12 . 7 + 0.2 

11 . 0 ± 0.2 

0 . 96 ± 0.02 

14 . 8 + 0.2 

14 . 2 ± 0.3 

0 . 96 + 0.02 

13 . 3±0 . 1 

13 . 8 + 0.2 

0 . 97 + 0.02 

13 . 0 + 0.3 

18 . 0 + 0.4 

0 . 97 ± 0.02 

13 . 3 ± 0.2 

14 . 3 + 0.4 

0 . 98 ± 0.02 

15 . 4 ± 0.2 

17 . 0 ±Q . 4 

0 . 98 ± 0.02 

14 . 5 + 0.2 

15 . 3 + 0.4 

0 . 99 + 0.02 

16 . 6 + 0.3 

15 . 8 ± 0.4 

0 . 99 + 0.02 

15 . 2 + 0.3 

13 . 7 ± 0.4 

0 . 99 ± 0.02 

14 . 4 ± 0.3 

14 . 6±0 . 3 

0 . 99 ± 0.02 

12 . 6 ± 0.3 

11 . 5±0 . 3 

0 . 99 ± 0.02 

15 . 2 ± 0.4 

13 . 9 + 0.3 

1 . 00 ± 0,02 

15 . 7 + 0.3 

15 . 7 ± 0.4 

1 . 01 + 0.02 

14 . 7 ± 0.3 

15 . 0 + 0.5 

1 . 01 + 0.02 

14 . 7 + 0.3 

16 . 2 + 0.4 

1 . 01 + 0.02 

17 . 0 + 0.3 

19 . 9 + 0.4 

1 . 01 + 0.03 

15 . 7 ± 0.4 

16 . 1 ± 0.4 

1 . 01 ± 0.02 

16 . 9 + 0.3 

15 . 6+.0 . 3 

1 . 01 ± 0.01 

16 . 5 + 0.2 

16 . 1 ± 0.3 

1 . 02 + 0.02 

17 . 2 ± 0.4 

17 . 7 ± 0.5 

1 . 03 + 0.02 

14 . 3±0 . 3 

13 . 8 + 0.3 

1 . 03 + 0.02 

14 . 1 + 0.4 

14 . 8 ± 0.5 

1 . 04 ± 0.02 

13 . 8 + 0.3 

13 . 8 + 0.4 

1 . 04 + 0.02 

13 . 2 ± 0.3 

12 . 2 + 0.4 

1 . 04 + 0.02 

15 . 3 ± 0.3 

14 . 8 + 0.4 

1 . 04 + 0.02 

14 . 2 ± 0.3 

14 . 5 ± 0,4 

1 . 04 + 0.02 

17 . 0 i : 0.3 

15 . 4 ± 0.3 

1 . 05 + 0.02 

16 . 8 + 0.3 

16 . 1 + 0.4 

1 . 05 + 0.01 

16 . 9 ± 0.3 

14 . 8 ± 0.3 

1 . 05 ± 0.02 

17 . 1 + 0.3 

15 . 5 + 0.4 

1 . 05 + 0.03 

13 . 3 + 0.4 

12 . 3 + 0.4 

1 . 05 ± 0.02 

15 . 5 ± 0.2 

14 . 8 + 0.3 

1 . 06 + 0.02 

17 . 3 + 0.3 

15 . 5±0 . 3 

1 . 06 + 0.03 

14 . 4 + 0.3 

14 . 8 ± 0.4 
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Brands 


Nicotine Tar CO 

maZ-cifi m&/Gi.g mg/cig 


Richland (25) KFMSP 

Marlboro 25's KFSP 

Kent Micronite II 100s 100FSP 

Winston KFHP 

Lark Lights 100*s 100FSP 

Spring 100’s 100FMSP 

Benson & Hedges 100's 100FMHP 

Pall Mall KFSP 

Winston 100's 100FSP 

Kool KFMHP 

Benson & Hedges 100's 100FHP 

Winston KFSP 

Richland (25) KFSP 

Astor lOO's 100FHP 

Marlboro 100's 100F3P 

Marlboro 100’s 100FHP 

Astor lOO's 100FMHP 

Viceroy Super Long lOO's 100FSP 

Raleigh 100’s 100FSP 

Benson & Hedges 100's 100FMSP 

Salem 100's lOOFMSP 

More 120s 120FSP 

Benson & Hedges KFHP 

Philip Morris International 100FHP 

Century 100's (25) 100FSP 

Benson & Hedges 100's lOOFSP 

Newport KFMHP 

Picayune RNFSP 

Kool (25) KFMSP 

Pall Mall 100's 100FSP 

Kool KFMSP 

More 1203 120FMSP 

Kool Super Longs 100's lOOFMSP 

Salem KFMHP 

Old Gold Filters KFSP 

Kool RNFMSP 

Chesterfield RNFSP 

Newport (25) KFMSP 

Newport KFMSP 

Kent Micronite II 100s lOOFMSP 

Half & Half KFSP 

Camel RNFSP 

Philip Morris RNFSP 

Raleigh KNFSP 

English Ovals RNFHP 

Tall 120s 120FMSP 

Max 1203 120FMSP 

Lucky Strike RNFSP 

Old Gold Filter 100's 100FSP 

Newport 100’s lOOFMSP 


1.06+0.02 

17.2+0.2 

16.7+0.4 

1.08±0.02 

17.1±0.3 

15.4±0.3 

1 .08+0.03 

14,1+0.4 

13.2+0.5 

1.08+0.02 

17.4+0.3 

16.7±0.4 

1.08+0.02 

14.2+0.2 

14.9±0.4 

1.08+0.01 

18.8+0.2 

17.9+0.4 

1.08+0.02 

17.0+0.2 

16.2±0.3 

1.09±0.03 

16.9+0.3 

17.0+0.3 

1 .09+0.02 

17.9±0.3 

18.1+0.3 

1.09±0.03 

16.8±0.4 

17.6+0.4 

1.09±0.02 

17.2+0.3 

16.6+0.4 

1.10i:0.02 

16.8+0.3 

15.6+0.4 

1.10+0.03 

16.8+0.5 

16.3+0.4 

1.11±0.03 

16,2+0.3 

17.1+0.5 

1.11±0.03 

17.5±0.4 

16.3+0.4 

1.12+0.02 

17.2±0.3 

16.6±0.5 

1,12+0.02 

16.8+0.2 

17.2±0.3 

1.12±0.02 

16.9+0.3 

15.8+0.3 

1.12±0.02 

17.5±0.3 

I8,0i:0.4 

1.13±0.02 

17.2±0.3 

17.1+0.4 

1,13±0.03 

16.9+0.4 

17.9+0.6 

1,13±0.02 

16.6+0.3 

20.3+0.6 

1.13+0.03 

15.5+0.3 

12.5+0.3 

1.14+0.02 

18.0±0.3 

16.2+0.3 

1.14±0.02 

17.0±0.2 

19.9+0,3 

1.15±0.02 

17.7+0.3 

17.3+0.6 

1.15+0,02 

16.2+0.3 

17.4+0.4 

1.16±0.03 

17.4+0.5 

14.0+0.4 

1.16+0.03 

18.0±0.3 

18.4+0.5 

1.16±0.03 

16.5+0.3 

17.0+0.4 

1.18±0.03 

18.0±0.4 

18.3+0.5 

1.19±0.02 

16.5+0.3 

20.4+0.5 

1.20+0.03 

17.1+0.3 

18.U0.4 

1.20+0.02 

18.2+0.3 

16.2±0.3 

1.21±0.03 

17.2±0.3 

18.5+0.4 

1.23+0.04 

22.4+1.2 

15.2+0.4 

1.23+0.03 

20.2±0.6 

13.3+0.4 

1,24+0.02 

17.4+0.4 

18.5+0.5 

1.24+0.03 

17.4+0.3 

18.6±0,4 

1.25+0.02 

15.9+0.4 

15.1±0.4 

1.28±0.03 

18.2±0.4 

16.6±0.4 

1.32±0.03 

21.7+0.4 

15.9+0.5 

1.35+0.03 

23.6+0.4 

14.4+0.3 

1.36+0.03 

25.5+0.3 

19.2+0.4 

1.40+0.04 

20.2+0.5 

12.9+0.3 

1.41+0.03 

17.1+0.4 

17.8+0.5 

1.45+0.03 

18.2+0.3 

17.7+0.4 

1.46±0.03 

25.4+0.6 

18.0+0.4 

1.48+0.02 

20.4+0.3 

19.9+0.4 

1.48ji0.02 

20.6+0.3 

21.0+0.3 
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Pall Mall KNFSP 

Players RNFHP 

Max 1203 120FSP 

Newport 100's lOOFMHP 

Chesterfield KNFSP 

Newport lOO's (25) 100FMSP 

Tall 120s 120FSP 

Old Gold Straights KNFSP 

Philip Morris Commander KNFSP 

Herbert Tareyton KNFSP 

English Ovals KNFHP 

Bull Durham KFSP 


Nicotine 

Tar 

CO 

raK/cip 

mft/cig 

mg/cig 

1.49+0.03 

24.6+0.5 

17.7+0.4 

1.50+0.03 

23.7±0.5 

14.7+0.4 

1 .51+0 .03 

18.6+0.5 

18.1+0.5 

1.51±0.02 

20.5+0.4 

20.1+0.4 

1.53±0.02 

23.9+0.3 

16.0+0.3 

1.54+0.03 

21.1+0.5 

20.6+0.6 

1,55+0.03 

19.8+0.5 

21.3±0.6 

1.58+0.03 

25.8+0.4 

18.3+0.3 

1.64+0.03 

28.6+0.5 

17.3±0.4 

1.67+0.04 

26.4+0.7 

18.1+0.5 

1 .71+0.04 

23.9+0.5 

15.6+0.3 

1.85+0.03 

28.9+0.5 

24.2±0.5 
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Brands 


Carlton KFHP 
Cambridge KFHP 
Now KFHP 
Now 100s 100FHP 
Carlton 100's 100FHP 
Carlton lOO's 100FMHP 
Carlton KFMSP 
Cambridge KFSP 
Carlton KFSP 
Benson &. Hedges RFHP 
Kool Ultra KFHSP 
Now KFMSP 
Now KFSP 
Kent III KFSP 
Triumph KFMSP 
Now 100s 100FMSP 
Triumph KFSP 
Now 100s lOOFSP 
Concord (Open) KFMSP 
True KFSP 
True KFHSP 

Kool Ultra 100's 100FMSP 

Merit Ultra Lights KFMSP 

Tareyton Lights KFSP 

Carlton 120’s 120FMSP 

Carlton 100's 100FSP 

Kent III 100s 100FSP 

Carlton 120's 120FSP 

Triumph 100s 100FSP 

Triumph 100s 100FMSP 

Iceberg 100's 100FHSP 

B&H Deluxe Ultra Lights lOO's 100FHP 

B&H Deluxe Ultra Lights lOO’s lOOFMHP 

Vantage Ultra Lights KFMSP 

Carlton Slims 100's 100FMHP 

Merit Ultra Lights 100's 100FMSP 

Carlton Slims 100's lOOFHP 

Kent III 100s 100FHP 

Merit Ultra Lights KFSP 

Carlton lOO's lOOFMSP 

L 4 H Long Lights lOOFSP 

Cambridge lOO's lOOFSP 

Pall Mall Extra Light KFSP 

Merit Ultra Lights lOO's 100FSP 

Vantage Ultra Lights 100s lOOFSP 

Vantage Ultra Lights KFSP 

Winston Ultra Lights KFSP 

True 100's lOOFSP 

Vantage Ultra Lights lOOs lOOFMSP 


Page 


CO 

Tar 

Nicotine 

xagZ-Clg 

ffl£/cig 

mg/cie 


0 > 0+0«0 3 

<0.5 

<0.02 

0*1iO *05 

<0.5 

<0.02 

0.1±0.03 

<0.5 

<0.02 

0.1±0.03 

<0.5 

<0.02 

1.2±0.1 

0.8±0.1 

0.13±0.01 

1.2±0.1 

0.9±0.1 

0.13±0.01 

1. .1 

0.6+0.05 

0.10±0.004 

1.8±0.1 

1.1±0.1 

0.15±0.01 

2.0±0.1 

1.0±0.04 

0.13±0.01 

2. OdtO. 1 

0.9±0.1 

0.10±0.01 

2.2±0.2 

2.1±0.2 

0.2U0.02 

2.4±0.1 

1.1±0.1 

0.13±0.01 

2.6+0.1 

1.2±0.1 

0.15±0.01 

4.1+0.2 

3.2±0.2 

0.37+0.02 

4.5+0,3 

3.6±0.2 

0.393:0.02 

4.7±0.2 

2.9±0.1 

0.26±0.01 

4.7±0.3 

3.6i,0.2 

Q.39±0.02 

4.9+0.2 

3.0±0.1 

0.30±0.01 

4.9±0.5 

6.0±0.4 

0.46±0.03 

5.1±0.3 

5.2±0.4 

0.50±0.03 

5.1±0.4 

4.9±0.6 

0.47+0.04 

5.1±0,2- 

4.9+0.2 

0.42db0.02 

5-5±0.2 

4.4+0.1 

0.38±0.01 

5.6+0,2 

4.8±0,1 

0.39+0.01 

5.6+0.3 

6.6±0.2 

0.63+0.02 

5.7±0.4 

4.2+0.3 

0.39±0.02 

5,7+0.3 

4.2;fc0.2 

0.463:0.02 

5.9±0.2 

6.8±0.2 

0.643:0.02 

5.9±0.3 

4.4±0.2 

0.47+0.02 

6.2±0.3 

4.5±0.2 

0,48±0.02 

6.2±0.3 

4.2±0.2 

0.37±0.01 

6.4±0.2 

5.4±0.1 

0.44±0.01 

6.5+0.3 

5.6 +0.2 

0.443:0.01 

6.6±0.2 

4.6+0.1 

0.36±0.02 

6.7±0.2 

5.5±0.1 

0.50±0.01 

6.7±0.2 

5.1±0.2 

0.423:0.01 

6.8±0.3 

5.7±0.2 

0.493:0.01 

6.9±0.3 

4.9+0.2 

0.52±0.02 

6.9±0.3 

5.3+0.2 

0.43+0.01 

6.9a0.4 

5.1±0.3 

0.453:0.02 

7.0±0.2 

8.0±0.2 

0.75±0.02 

7.2±0.2 

4.8±0.2 

0.443:0.01 

7.3+0.2 

7.0±0.2 

0.623:0.02 

7,9±0.3 

5.8±0.2 

0.483:0.02 

7.9±0.2 

4.9+0.1 

0.41±0.01 

8.0+0.2 

5.3±0.1 

0.443:0.01 

8.U0.2 

5.2±0.2 

0.43±0.01 

8.2+.0.4 

8.4±0.4 

0.75±0.03 

8.2±0.3 

5.0±0.2 

0.43+0.02 
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Brands 


Salem Ultra Lights 100's 100FMSP 
Salem Ultra Lights KFMSP 
Winston Ultra Lights 100’s 100FSP 
Tareyton Long Lights 100FSP 
True 100's 100FHSP 
Bright KFMSP 

Kent Golden Lights KFMSP 
Salem Slim Lights 100's 100FHHP 
Parliament Lights KFHP 
Virginia Slims Lights 100FHP 
Kent Golden Lights 100s 100FMSP 
Virginia Slims Lights 100FMHP 
Lucky Strike Lights KFSP 
L & M Lights KFSP 
More Lights 100s 100FHP 
Lucky Strike Lights 100's 100FSP 
Kool Lights 100’s 100FMSP 
Belair 100’s 100FMSP 
More Lights 100s 100FHHP 
Bright 100s 100FMSP 
Old Gold Lights KFSP 
Merit KFMSP 

Newport Lights 100's 100FMSP 
Kent Golden Lights KFSP 
Merit KFHP 
Merit KFSP 
Belair KFMSP 

Kent Golden Lights 100s 100FSP 

Newport Lights KFMSP 

Silva Thins 100FMSP 

Parliament Lights KFSP 

Kool Lights KFMSP 

Newport Lights KFMHP 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP 

Camel Lights KFHP 

Rltz 100FHHP 

Newport Lights 100’s lOOFMHP 
Silva Thins 100FHP 
Benson & Hedges Multifilter KFMSP 
Dunhill Deluxe Lights 100’s 100FHP 
Benson & Hedges Multifilter KFSP 
Vantage KFMSP 

Salem Lights 100’s 10OFMSP 
Players Lights 25's KFMSP 
Players Lights 25's KFSP 
Kent Golden Lights KFHP 
Kent Golden Lights 100s 100FHP 
Silva Thins 100FSP 


Page 


CO 

Tar 

Nicotine 

mg/.ci£ 

mg/cle 

mg/dig 


8 . 2 ± 0.2 

5 . 0±0 . 1 

0 . 41 ± 0.01 

8 . 2 ± 0.3 

5 . 3 + 0.2 

0 . 42 ± 0.02 

8 . 5 ± 0.2 

5 . 2 ± 0.1 

0 . 43 + 0.01 

8 . 6 + 0.3 

7 . 6±0 . 2 

0 . 63 ± 0.02 

8 . 7 ± 0.5 

8 . 4 ± 0.5 

0 . 74 dt 0.03 

9 . 0 ± 0.3 

6 . 3±0 . 1 

0 . 49 ± 0.01 

9 . 0 ± 0.4 

8 . 1 ± 0.3 

0 . 70 ± 0.03 

9 . 2±0 . 3 

8 . 2 + 0.3 

0 . 62 ± 0.02 

9 . 4 ± 0.3 

8 . 6 ± 0.3 

0 . 61 ± 0.02 

9 . 6±0 . 3 

9 . 1 ± 0.2 

0 . 66 ± 0.02 

9 . 7 + 0.5 

8 , 8 + 0.3 

0 . 76 ± 0.02 

9 . 8 + 0.3 

8 . 9 + 0.2 

0 . 63 + 0.01 

9 - 8 ± 0.4 

7 . 8 ± 0.3 

0 . 60 ± 0.02 

9 . 9 + 0.3 

10 . 5 + 0.3 

0 . 87 ± 0.02 

9 . 9 + 0.3 

9 . 6 ± 0.2 

0 . 77 ± 0.02 

10 . 0 ± 0.3 

8 . 7 ± 0.3 

0 . 70 ± 0.02 

10 . 1 ± 0.4 

10 . 5 + 0.3 

0 . 814 : 0.02 

10 . 1 + 0.3 

9 . 8 ± 0.2 

0 . 68 ± 0.02 

IO . IjtO .3 

9 . 4 ± 0.2 

0 . 72 ± 0.02 

10 . 2 ± 0.3 

6 . 5 + 0.2 

0 . 52 ± 0.02 

10 . 2 ± 0.4 

8 . 9 + 0.3 

0 . 80 ± 0.02 

10 . 2 ± 0.2 

8 . 1 + 0.2 

0 . 58 ± 0.02 

10 . 2 ± 0.3 

9 . 2±0 .2 

0 . 80 ± 0.02 

10 . 3 ± 0.4 ^ 

10 . 3 ± 0.3 

8 . 9 ± 0.2 

0 . 74 ± 0.02 

8 . 3 + 0.2 

0 . 58 ± 0.01 

10 . 3 ± 0 .^ 

8 . 3 + 0.1 

0 . 59 ± 0.01 

10 . 5 ± 0.2 

11 . 24 : 0.2 

0 . 83 ± 0.02 

10 . 5 ± 0.3 

9 . 6 ± 0.2 

0 . 82 ± 0.02 

10 . 6 ± 0.4 

9 . 0±0 . 3 

0 . 75 ± 0.03 

10 . 6 ± 0.3 

11 . 4 ± 0.3 

0 . 94 ± 0.03 

10 . 8 ± 0.3 

9 . 8 ± 0.3 

0 . 70 + 0.02 

10 . 9 ± 0.2 

10 . 3 ± 0.3 

0 . 77 ± 0.02 

11 . 0±0 . 4 

9 . 5+0 . 3 

0 . 76 ± 0.02 

11 . 0 + 0.2 

12 . 7 ± 0.2 

0 . 95 d ; 0.03 

11 . 0 ± 0.3 

12 . 6 ± 0.3 

0 . 92 ± 0.02 

11 . 0 ± 0.4 

9 . 7±0 . 3 

0 . 69 ± 0.02 

11 . 1 ± 0.2 

1 1 . 2 i :0 . 1 

0 . 81 + 0.01 

U . 2 ± 0.5 

9 . 8 + 0.3 

0 . 83 + 0.02 

11 . 2 ± 0.3 

10 . 7 ± 0.2 

0 . 85 ± 0.02 

n . 2 ± 0.5 

12 . 5 + 0.4 

0 . 83 + 0.02 

11 , 3 + 0.2 

11 , 8 ± 0.2 

0 . 89 ± 0.02 

11 , 3 + 0.3 

11 . 6 + 0.3 

0 . 81 ± 0.02 

11 . 3 ± 0.3 

9 . 0 ± 0.2 

0 . 64 ± 0.02 

11 , 4±0 . 3 

8 . 9 ± 0.1 

0 . 70 + 0.01 

11 . 4 ± 0.2 

10 . 1 ± 0.2 

0 , 69 ± 0.01 

11 . 4 ± 0.3 

10 . 2 ± 0.2 

0 . 70 ± 0.01 

11 . 4 ± 0.3 

9 . 8 + 0.3 

’ 0 . 77 + 0.02 

11 . 4 ± 0,6 

10 , 0 j : 0.4 

0 . 85 ± 0.03 

11 . 5 + 0.3 

12 . 6 + 0.3 

0 . 99 ± 0.02 
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Brands 


B&H Deluxe Lights 100’s 100FMKP 

Dunhill Deluxe Lights Kings KFHP 

Players KFHP 

Merit 100’s 100FMSP 

Players KFMHP 

Marlboro Lights KFHP 

Lucky Strike Menthol 100's 100FMSP 

Winston Lights KFHP 

Century Lights (25) KFSP 

Marlboro Lights KFSP 

B&H Deluxe Lights 100’s 100FHP 

Marlboro Lights 25’s KFSP 

Eve Lights 120’s 120FHP 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHSP 

Eve Lights 120 'b 120FMHP 

Merit 100’s 100FSP 

Vantage 100s 100FMSP 

Vantage 100s 100FSP 

Pall Mall Light 100's 100FSP 

Kent Micronite II KFHP 

True Gold KFSP 

Benson & Hedges KFHP 

Century Lights 100's (25) 100FMSP 

Lucky Strike KFSP 

Marlboro Lights 100’s 100FSP 

Lucky Strike KFHP 

Camel Lights KFSP 

Winston Lights KFSP 

Parliament Lights 100’s lOOFSP 

Salem Lights KFHSP 

English Ovals ENFHP 

Camel Lights lOO's 100FSP 

Vantage KFSP 

Benson & Hedges Lights 100's 100FSP 
Raleigh Lights KFSP 
Century Lights 100’s (25) 100FSP 
Ritz lOOFHP 

Raleigh Lights 100's 100FSP 
Richland Lights (25) KFSP 
Kent Micronite II 100s 100FSP 
Lucky Strike Filters 100's 100FSP 
Chesterfield RNFSP 
Winston Lights 100's 100FSP 
Stride KFSP 

Kent Micronite II KFSP 

Players 25's Lights lOO's 100FMSP 

Kool Milds KFMSP 

Kool Milds (25) KFHSP 

Viceroy Lights KFSP 


CO 

Tar 

Nicotine 

mg/cis 

mg/cig 

JIIgZ.C.l.g 


11 . 5±0 . 3 

10 . 6±0 . 2 

0 . 77 ± 0.02 

11 . 6 + 0.3 

12 . 2 ± 0.2 

0 . 87 ± 0.02 

11 . 7 ± 0.2 

11 . 6 ± 0.2 

0 . 80 i 0.02 

11 . 8 ± 0.3 

10 . 0 ± 0.2 

0 . 71 jt 0.01 

11 . 8 ± 0.2 

12 . 0 ± 0.2 

0 . 79 ± 0.02 

11 . 8±0 . 3 

11 . 0 ± 0.2 

0 . 75 ± 0.02 

11 . 9 + 0.3 

11 . U 0.3 

0 . 86 ± 0.02 

12 . 0 + 0.3 

10 . 2 + 0.3 

0 . 67 + 0.02 

12 . 0 ± 0.2 

9 . 6 ± 0.2 

0 . 69 ± 0.02 

12 . 0 ± 0.2 

11 . 2 + 0.3 

0 . 77 ± 0.02 

12 . 0±0 . 3 

10 . 5±0 . 2 

0 . 76 ± 0.02 

12 . 1 + 0.2 

11 . 5 ± 0.3 

0 . 79 ± 0.02 

12 . 2 + 0.4 

13 . 2±0 . 3 

1 . 04 ± 0.02 

12 . 3 ± 0.4 

10 . 8 ± 0.2 

0 . 76 + 0.02 

12 . 3 ± 0.4 

13 . 3 + 0.4 

1 . 05 ± 0.03 

12 . 3 ± 0.4 

10 . 1 ± 0.2 

0 . 71 ± 0.01 

12 . 3 ± 0.3 

9 . U 0.2 

0 . 65 ±. 0.01 

12 . 3 + 0.3 

9 . 2 ± 0.2 

0 . 65 ± 0.01 

12 . 4 ± 0.4 

10 . 5+0 . 3 

0 . 80 ± 0.02 

12 . 4 ± 0.3 

11 . 9 ± 0.3 

0 . 86 ± 0.02 

12 . 4 ± 0.3 

9 . 9±0 . 2 

0 . 76 ± 0.02 

12 . 5 + 0.3 

15 . 5 ± 0.3 

1 . 13 ± 0.03 

12 . 5±0 . 3 

11 . 1 ± 0.2 

0 . 78 ± 0.01 

12 . 6 ± 0.3 

11 . 5±0 . 3 

0 . 83 ± 0.02 

12 . 6 ± 0.3 

10 . 9±0 . 2 

0 . 77 ± 0.02 

12 . 6 ± 0.3 

11 . 9 ± 0.2 

0 . 87 ± 0.02 

12 . 8 ± 0.3 

8 . 8 + 0.2 

0 . 63 ± 0.01 

12 . 8 ± 0.3 

10 . 6 ± 0,2 

0 . 76 ± 0.01 

12 . 8 ± 0.3 

11 . 8 ± 0.2 

0 . 85 ± 0.02 

12 . 9 ± 0.3 

10 . 0 ± 0.2 

0 . 7 U 0.01 

12 . 9 + 0.3 

20 . 2 ± 0.5 

1 . 40 ± 0.04 

12 . 9 ± 0.4 

11 . 3 ± 0.2 

0 . 78 ± 0.02 

12 . 9 + 0.3 

9 . 0 ± 0.2 

0 . 64 ± 0.02 

12 . 9 + 0.3 

11 . 0 ± 0.2 

0 . 78 ± 0.01 

13 . 0 ± 0.3 

10 . 8 ± 0.2 

0 . 77 ± 0.02 

13 . 0 ± 0.3 

11 . 5 ± 0.2 

0 . 83 ± 0.02 

13 . 0±0 . 3 

11 . 6 ± 0.2 

0 . 85 ± 0.01 

13 . 0 ± 0.4 

10 . 8 i : 0.2 

0 . 78 i :, 0.02 

13 . 1 + 0.3 

10 . 7 ± 0.2 

0 . 75 ± 0.02 

13 . 2 ± 0.5 

14 . 1 ± 0.4 

1 . 08 ± 0.03 

13 . 3 ± 0.4 

12 . 2 ± 0.3 

0 . 95 ± 0.02 

13 . 3 ± 0.4 

20 . 2 ± 0.6 

1 . 23 ± 0.03 

13 . 3 ± 0.4 

11 . 5 ± 0.2 

0 . 81 ± 0.02 

13 . 3±0 . 3 

13 . 4 ± 0.2 

0 . 92 ± 0.01 

13 . 4 ± 0.4 

13 . 0 ± 0.3 

0 . 94 d : 0.02 

13 . 4 ± 0.2 

12 . 1 ± 0.2 

0 . 82 ± 0.01 

13 . 4±0 . 3 

12 . 0 ± 0.3 

0 . 85 ± 0.02 

13 . 5+0 . 3 

11 . 7 ± 0.3 

0 . 81 + 0.02 

13 . 5 + 0.3 

11 . OjtO . 2 

0 . 75 ± 0.02 
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Brands 


Satin 100's 100FMSP 

Players 25’s Lights 100's 100FSP 

L i M KFSP 

Virginia Slims 100FHSP 
Stride 100's 100FMSP 
Kool Hilds 1003 100FMSP 
Satin 100's 100FSP 
Pall Hall Light 100's 100FMSP 
Lark Lights KFSP 
Virginia Slims 100FSP 
L & M KFHP 

Concord (Close) KFMSP 
Players 100's 100FMHP 
Picayune RNFSP 
Players 100's 100FHP 
Lark KFSP 

L & M Super Kings 100FSP 
Doral 100's Filter Lights 100FSP 
Philip Morris RNFSP 
Stride 100's 100FSP 
Dorado KFSP 

Virginia Slims Lights 120's 120FMHP 
Doral 100's Filter Lights 100FMSP 
Players RNFHP 

Viceroy Lights 100’s 100FSP 

St. Moritz 100FSP 

Saratoga 120’s 120FHP 

Marlboro KFMSP 

St. Moritz 100FMSP 

Saratoga 120's 120FMHP 

Lark Lights 100's 100FSP 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP 

Kent Micronite II 100s 100FMSP 

Kool RNFMSP 

Doral Filter Lights KFSP 
Galaxy KFSP 

Doral Filter Lights KFMSP 

Marlboro KFHP 

True Gold 100FSP 

Marlboro 25's KFSP 

Marlboro KFSP 

Alpine KFMSP 

Winston KFSP 

English Ovals KNFHP 

Viceroy KFSP 

Camel Filters KFSP 

Viceroy Super Long 100's 100FSP 

True Gold 100FHP 

Raleigh KFSP 


Page 


CO 

Tar 

Nicotine 

msZalg 

mg/ c.ig 

xag/cis 


13.6±0.4 

11.4±0.2 

0.92+0.02 

13.7+0.3 

12.0+0.2 

0.82±0.02 

13.7+0.3 

13.3+0.4 

0.91a0.02 

13.7+0.4 

15.2±0.3 

0.99+0.02 

13.8+0.3 

14.3+0.3 

1.03+0.02 

13.8+0.4 

12.1+0.2 

0.87+0.02 

13.8±0.4 

11.4±0.3 

0.92^:0.02 

13.8+0.4 

13.8±0.3 

1.04±0.02 

13.8+0.2 

13.3±0.1 

0.96±0.02 

13.9+0,3 

15.2+0.4 

0.99+0.02 

14.0±0.4 

13.7+0.4 

0.91+0.02 

14.0±0.4 

14.7±0.3 

0.87±0.02 

14.0+0.3 

14.5±0.2 

0.92±0.01 

14.0±0.4 

17.4±0.5 

1.16±0.03 

14,2±0.3 

14.8±0.2 

0.96±0.02 

14.2±0.4 

13.5+0.3 

0.91i:0.02 

14.3±0.4 

13.3±0.2 

0.97+0.02 

14.3±0.3 

12.5+0.3 

0.81+0.02 

14.4+0.3 

23.6+0.4 

1.35+0.03 

14.5+0.4 

14.2+0.3 

1.04+0.02 

14.5±0.3 

14.3+0.3 

0.90±0.02 

14.6±0.3 

14.4+0.3 

0.99±0.02 

14.7±0.3 

12.8±0.2 

0.80±0.02 

14.7±0.4 

23.7±0.5 

1,50±0.03 

14.7±0.4 

11,7±0.2 

0.82+0.02 

14.8±0.5 

14.1±0.4 

1.03+0.02 

14.8±0.3 

. 15.5+0.2 

1.05+0.02 

14.8±0.3 

16.9+0.3 

1.05±0.01 

14.8+0.4 

14.4+0.3 

1.06+0.03 

14.8±0.4 

15.3+0.3 

1.04±0.02 

14.9±0.4 

14.2±0.2 

1.08±0.02 

15.0±0.5 

14.7±0.3 

1.01±0.02 

15.U0.4 

15.9+0.4 

1.25±0.02 

15.2+0.4 

22.4±1 .2 

1.23+0.04 

15.3±0.4 

12.8+0.3 

0.73+0.02 

15.3±0.4 

. 14.5+0.2 

0.98+0.02 

15.4±0.5 , 

12.7+0.3 

0.71+0.02 

15.4±0.3 

' 17.0±0.3 

1.04±0.02 

15.4+0.4 

11.4±0.2 

0.85+0.02 

15.4±0.> 

17.1±0.3 

1 .08+0.02 

15.5+0.4 

17.U0.3 

1.05±0.02 

15.5+0,3 

17.3+0.3 

1.06+0.02 

15.6±0.4 

16.8+0.3 

1.10±0.02 

15.6±0.3 

23.9+0.5 

1.71+0.04 

15.6±0.3 

16.9+0.3 

1.01±0.02 

15.7±0.4 

15.7±0.3 

1.00±0.02 

15.8+0.3 

16.9+0.3 

1.12±0.02 

15.8+0.5 

11.6+0.2 

0.89±0.01 

15.8±0.4 

16.6+0.3 

0.99±0.02 
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Brands 


Camel RNFSP 
Chesterfield KNFSP 

Philip Morris International 100FMHP 
Camel Filters KFHP 
Montclair KFHSP 
Tareyton KFSP 

Benson & Hedges 100's 100FMHP 
Salem KFMHP 

Philip Morris International 100FHP 

Lark 100FSP 

Richland C25) KFSP 

Marlboro 100's 100FSP 

Benson & Hedges 100's 100FHP 

Half & Half KFSP 

Marlboro 100's 100FHP 

Richland (25) KFMSP 

Winston KFHP 

Pall Mall KFSP 

Pall Mall 100's 100FSP 

Century (25) KFSP 

Benson & Hedges 100's 100FMSP 

Astor 100's 100FHP 

Tareyton lOO's 100FSP 

Astor 100's 100FMHP 

Benson & Hedges 100's 100FSP 

Philip Morris Commander KNFSP 

Newport KFMHP 

Kool KFMHP 

Pall Mall KNFSP 

Max 1203 120FHSP 

Raleigh Con Filtro RFSP 

Astor KFHP 

Tall 120s 120FMSP 

Salem 100’s 100FMSP 

Spring 100’s 100FMSP 

Raleigh 100's 100FSP 

Lucky Strike RNFSP 

Old Gold Lights 100FSP 

Kool Super Longs 100’s lOOFMSP 

Herbert Tareyton KNFSP 

Max 120s 120FSP 

Winston 100's 100FSP 

Kool KFHSP 

Old Gold Straights KNFSP 
Kool (25) KFMSP 
Old Gold Filters KFSP 
Newport (25) KFHSP 
Newport KFHSP 
Raleigh KNFSP 


CO 

Tar 

Nicotine 

mc/cie 

me/cia 

mg/cig 

15.9±0.5 

21.7+0.4 

1.32±0.03 

16.0+0.3 

23.9+0.3 

1.53±0.02 

16.1±0.3 

16.5±0.2 

1.01±0.01 

16.1±0.4 

16.8+0.3 

1.05±0.02 

16.1+0.4 

15.7+0.4 

1.01±0.03 

16.2±0.4 

14.0±0.2 

0.91+0.02 

16.2±0.3 

17.0±0.2 

1.08+0.02 

16.2±0.3 

18.2+0.3 

1.20±0.02 

16.2±0.3 

18.0±0.3 

1.14±0.02 

16.2±0.4 

14.7±0.3 

1.01±0.02 

16.3±0.4 

16.8+0.5 

1.10±0.03 

16.3+0.4 

17.5+0.4 

1.11+0.03 

16.6±0.4 

17.2±0.3 

1.09±0.02 

16.6±0.4 

18.2+0.4 

1.28±0.03 

16 . 6±0.5 

17.2+0.3 

1.12+0.02 

16.7+0.4 

17.2+0.2 

1.06±0.02 

16,7±0.4 

17.4±0,3 

1 . 08 + 0.02 

17 .0±0.3 

16 .9+0.3 

1.09+0.03 

17.0±0.4 

16.5+0.3 

1.16+0.03 

17.0+0.4 

15.4+0.2 

0.98+0.02 

17.1+0.4 

17.2±0.3 

1.13±0.02 

17.1±0.5 

16.2±0.3 

1.11+0.03 

17.2±0.4 

13.7±0.2 

0.94+0.02 

17.2±0.3 

16.8±0.2 

1 .12±0.02 

17.3±0.6 

17.7+0.3 

1.15+0.02 

17.3+0.4 

28.6+0.5 

1.64+0.03 

17.4+0.4 

16.2+0.3 

1.15+0.02 

17.6+0.4 

16.8±0.4 

1.09+0.03 

17.7+0.4 

24.6+0.5 

1.49+0.03 

17.7±0.^' 

18.2±0.3 

1.45±0.03 

17.7±0.3 

17,4±0.4 

0.87±0.02 

17.7±0.5 

17.2±0.4 

1.02+0.02 

17.8±0.5 

17.1+0.4 

1.41±0.03 

17.9+0.6 

16.9±0.4 

1.13±0.03 

17.9±0.4 

18.8±0.2 

1.08±0.01 

18.0+0.4 

17.5±0.3 

1.12±0.02 

18.0±0.4 

25.4±0.6 

1.46+0.03 

18.0±0.4 

13.0±0.3 

0.97±0.02 

18.1+0.4 

17.1+0.3 

1.20+0.03 

18.1±0.5 

26.4±0.7 

1.67±0.04 

18.1j:0.5 

18.6+0.5 

1.51+0.03 

18.1±0.3 

17.9±0.3 

1.09+0.02 

18.3±0.5 

18.0±0.4 

1.18+0.03 

18.3+0.3 

25.8+0.4 

1.58+0.03 

18.4±0.5 

18.0+0.3 

1.16±0.03 

18.5+0.4 

17.2+0.3 

1.21+0.03 

18.5+0.5 

17.4+0.4 

1 .24±.0.02 

18.6±0.4 

17.4+0.3 

1.24±0.03 

19.2±0.4 

25.5+0.3 

1.36±0.03 
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B.rar].d.g 


Century 100’s (25) 100FSP 

Old Gold Filter 100's 100FSP 

Salem KFMSP 

Newport 100's 100FMHP 

More 120s 120FSP 

More 120s 120FMSP 

Fiesta KFSP 

Newport 100’s (25) 100FMSP 
Newport 100's 100FMSP 
Tall 120s 120FSP 
Bull Durham KFSP 


CO 

Tar 

Nicotine 

mgloig 

mgl£l& 

jng/.c.ig 


19.9±0.3 

17.0+0.2 

1.14±0.02 

19.9+0,4 

20.4±0.3 

1.48±0.02 

19.9±0.4 

17.0+0.3 

1.01±0.02 

20.1+0.4 

20.5+0.4 

1.51±0.02 

20.3+0.6 

16.6±0.3 

1.13±0.02 

20.4±0.>' 

16.5+0.3 

1.19±0.02 

20.5+0.3 

17.2+0.3 

0.75±0.02 

20.6±0.6 

21.1±0.5 

1.54±0.03 

21.0+0.3 . 

20.6+0.3 

1.48±0.02 

21.3±0.6 '■ 

19.8±0.5 

1.55±0.03 

24.2±0.5 

28.9+0.5 

1,85±0.03 
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